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69 

66 
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441 
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69 

66 

69 

5/0 

42 
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0 
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69 

66 

69 

5/8 

42 
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0 
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66 
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42 
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0 
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66 
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42 

122 

123 
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0 

5210 


1411 


5110 
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69 

66 
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42 

123 
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0 

1411 
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69 

66 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

1LSB 

69 

66 

68 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210. 


1411 

127B 

69 

66 

68 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 

133B 

69 

66 

68 

5/8 

42 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 

142B 

69 

66 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/0 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

15 IB 

69 

66 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 
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NO 7 
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COL 3 

1098 

69 

66 

67 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

1188 

69 

66 

67 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

127B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 

1338 

69 

66 

67 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 

142B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

151B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 
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CSL 

2098 

69 

66 

300 

124 85 

85 

441 

441 

124 75 

75 

441 

*41 

124 

75 

75 

441 

441 

218B 

69 

66 

300 

129 55 

55 

431 

441 

129 55 

55 

431 
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129 

55 

55 

431 

431 

227.B 

69 

66 

300 

128 56 

55 

431 
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55 

421 

431 
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55 

55 
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2336 

69 

66 

300 

128 55 

55 

421 
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60 
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4 31 

128 

60 

60 

431 
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2423 

69 

66 

300 
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66 

69 
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60 

122 

122 
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1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

2186 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

227B 

69 

66 

69 

5/8 

36 

121 
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5110 


1111 


5210 

2336 

69 

66 

69 

5/8 

42 

121 
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0 

5210 
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5110 

- 
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69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

122 
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0 
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42 

122 
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66 
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121 
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42 

121 
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66 
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122 

122 

5/16X11- 


5/16 

• 0 

1111 


5210 


1611 

y 2513 

69 

66 

63 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 


1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

f 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

209B 

69 

66 

67 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

- 

218B 

69 

66 
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42 
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69 

66 
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42 

122 

122 
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66 
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66 
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55 

441 
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69 

66 
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135 

55 

55 

442 
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3273 

69 

66 
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135 

50 
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69 

66 

300 

136 

50 

50 
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69 

66 
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135 

55 
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66 
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124 90 

90 

441 

441 

124 o5 35 441 

44 1 

124 85 

85 441 
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418B 

69 

66 

300 

129 60 

60 

431 

441 

129 qO 60 431 

431 

129 60 

60 431 

431 

427B 

69 

66 

30 0 

128 60 

60 

431 

431 

128 60 60 421 

43 1 

128 60 

60 421 

431 

433B 

69 

66 

300 

123 55 

55 

431 

431 

128 55 55 431 

431 

128 55 

55 431 

431 

442B 

69 

66 

300 

129 50 

50 

431 

441 

129 50 30 431 

441 

129 55 

55 441 

441 

45 IB 

69 

66 

300 

124 75 

75 

441 

441 
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SCL 
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COL 1 

COL 2 

COL 3 

4093 

69 

66 

69 

5/8 

60 

i 22 

122 

5/16X16 1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4183 

69 

66 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

1611 

5210 

nu 

42 78 

69 

66 

69 

5/6 

42 

121 

121 

1/4 Xll 1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4338 

69 

66 

69 

5/8 

36 

121 

122 

1/4 X13 1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

4428 

69 

66 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

69 

66 

69 

5/8 

* 

55 

122 

122 

5/16X16 i/4 

0 

1212 

5210 

5010 





SPANDREL 
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PANEL 
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FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

69 

66 

68 

5/8 

60 

122 

12 2 

3/8 X16 1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4 18B 

69 

66 

63 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

69 

66 

60 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 X12 1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

69 

66 

63 

5/3 

36 

121 

122 

1/4 X13 1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 

69 

66 

68 

5/0 

36 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

V 451B 

69 

66 

68 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 L/4 

0 

1212 

5210 

5010 
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66 

67 

5/8 

60 

122 

122 

3/a X16 L/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

1611 

5210 
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42 7B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 X12 1/4 

0 

5110 

Llll 

5210 

433B 

69 

66 

67 

5/8 

42 

121 

122 

1/4 X13 1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442B 

69 

66 

67 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

69 

66 

67 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

1212 

5210 

5010 
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COLUMN 

2 
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3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

• CSL 

TYPE 

FY1 PY2 

CSU' 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

200B 

69 67 

210 

129 

75 75 . 491 

491 

529 

90 90 

0 ' 

0 

127 

90 90 

491 

491 

400B 

69 67 

210 

129 

80 80 . 491 

491 

529 

100 100 

0 

0 

127 

100 100 

491 

491 
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panel 

NUMBER 

FLOOR 
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SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

69 

67 

69 

5/8 

60 

131 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

69 

67 

69 

5/6 

65 

131 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 
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69 67 • 

68 
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131 

5/8 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

69 67 . 

68 

5/6 6 0 

131 

131 

5/8. X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 
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/ r-“'^VISIONS 



PANEL NUMBER 

106B 70 67 

USB 70 67 

124B 70 67 

1368 70 67 

145B 70 67 

154B 70 67 


106B 
1159 
1246 
1366 
145B 
1 54B 


70 67 

70 67 

70 1 67 
70 67 

70 67 

70 67 


PANEL 

TYPE 


PANEL NUMBER FLOOR 

1068 70 67 70 

USB 70 67 70 

1248 70 67 70 

136B 70 67 70 

145B 70 67 70 

1548 70 67 70 


panel number floor 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


TYPE 1 

S Y1 

FY2 

CSU 

CS L 

132 

60 

60 

441 

491 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

4 92 

135 

60 

60 

492 

492 

132 

60 

60 

441 

491 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


PY4 

SCL 

SCR 

5/8 


42 

122 

122 

5/8 


36 

122 

122 

5/8 


36 

122 

122 

5/8 


36 

122 

123 

5/8 


42 

123 

123 

5/8 


42 

123 

123 

SPANDREL 

PLATE 


T4 


FY4 

SCL 

SCR 

5/8 


42 

123 

123 

5/8 


42 

123 

123 

5/8 


42 

122 

12 2 

5/8 


42 

123 

123 

5/8 


42 

123 

123 

5/8 


42 

123 

123 

S 

PANDR EL 

PLATE 



TYPE FY1 FY2 CSU CS L 

132 55 55 441 49 1 

135 55 55 442 492 

135 55 55 442 442 

135 55 55 442 492 

135 60 60 492 49 2 

132 55 55 441 491 


WELDMENTS 


NO 5 

5/16X15 
5/16X16 
5/16X14 
3/8 X16 
3/8 X16 
5/16X16 


NO 6 NO 7 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 


WELDMENTS 


NO 5 

5/16X16 
3/S X16 
5/16X15 
3/8 X16 
3/0 X16 
3/8 X16 


NO 6 NO 7 

5/16 0 
5/16 0 
5/16 0 
5/16 0 
5/16 0 
5/16 0 


WELDMENTS 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

55 

55 

441 

491 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

132 

60 

60 

441 

491 


SEAT 

DETAIL_ 


COL 1 

COL 2 


COL 3 

1311 


5110 


1411 

5110 


1411 


5110 

1411 


5110 


1411 

1411 


5110 


1411 

5110 


1411 


5110 

1411 


5110 


1311 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 


COL 3 

1311 


5110 


1411 

5110 


1411 


5110 

1411 


5110 


1411 

1411 


5110 


1411 

5110 


1411 


5110 

1411 


5110 


1311 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1068 

70 

67 

68 

5/8 

42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

USB 

70 

67 

68 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

• 5110 

1411 

5110 

124B 

70 

67 

68 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

70 

67 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

70 

67 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

70 

67 

68 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


6-21-67 



4-61-306 















v WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


^"^ISlONS 


COLUMN 1 


Civil & Structural 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


Engineers 

f DATE 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

7Q 

67 

300 

123 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 

215B 

70 

67 

300 

126 

65 

65 

441 

441 

128 

60 

60 

431 

441 

129 

60 

60 

431 

441 

224B 

70 

67 

300 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

236B 

70 

67 

300 

123 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

2458 

70 

67 

300 

129 

65 

65 

431 

441 

128 

65 

65 

431 

441 

126 

70 

70 

441 

441 

254B 

70 

67 

300 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

■ 85 

85 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

' NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

70 

67 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2 15B 

70 

67 

70 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

70 

67 

70 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

2366 

70 

67 

70 

5/8 

42 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

70 

67 

70 

5/8 

46 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2546 

70 

67 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


r 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

2 

C 

O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

70 

67 

69 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215 B 

70 

67 

69 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

70 

67 

69 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

70 

67 

69 

5/8 

42 

121 

122 

1/4 X13 

i/4 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

70 

67 

69 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

70 

67 

69 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

70 

67 

68 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

70 

67 

68 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

70 

67 

63 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 XI3 

1/4 

0 

nn 

5110 

nil 

236B 

70 

67 

66 

5/8 

42 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

mi 

5110 *• 

nn 

245B 

70 

67 

68 

5/8 

50 

122 

122 

5/16XL6 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

70 

67 

68 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4—B1—307 
















^mjJVisiONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE & JACKSON 

Civil 

& Structural 

Engineers 





PROJECT Trig WQRLD 

TRADE CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATE 6-21-6 7 





COLUMN 

l 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


306B 

70 

67 

300 

132 60 60 

441 

441 

132 55 55 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

441 


315B 

70 

67 

300 

135 55 55 

442 

442 

135 55 55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

442 


3248 

70 

67 

300 

135 50 50 

442 

442 

135 50 50 

442 

44 2 

135 

50 

50 

442 

442 


33 66 

70 

67 

300 

135 50 50 

442 

4 92 

135 50 50 

442 

492 

135 

50 

50 

442 

492 


345B 

70 

67 

300 

135 55 55 

492 

492 

135 55 55 

492 

49 2 

135 

55 

55 

492 

492 


354B 

70 

67 

300 

132 60 60 

441 

491 

132 60 60 

441 

491 

132 

65 

65 

441 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



'PANEL" 

"NUMBER 

"FlOOR""" 

T4~ FY4~ 

SCL 

SCR" 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL T 

COL 2 


COL 3 


3068 

70 

67 

70 

5/8 42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 


3158 

70 

67 

70 

5/8 36 

12 2 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 


3248 

70 

67 

70 

5/8 36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 


3366 

70 

67 

70 

5/8 36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 


345B 

70 

67 

70 

5/8 42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 


354B 

70 . 

67 

70 

5/8 42 

123 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


3068 

70 

67 

69 

5/8 42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 


3158 

70 

67 

69 

5/8 36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 


3246 

70 

67 

69 

5/8 36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 


3366 

70 

67 

69 

5/8 36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 


\ 345B 

70 

67 

69 

5/8 42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 


\ 3 54B 

: 

70 

67 

69 

5/8 42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 


/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


3066 

70 

67 

68 

5/8 42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1311‘ 


5110 


1411 


3156 

70 

67 

68 

5/8 36 

12 2 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 


324B 

70 

67 

68 

5/8 36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 


3366 

70 

67 

68 

5/8 36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5U0 


X4U 


3456 

70 

67 

68 

5/8 36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


14U 


5110 


354B 

70 

67 

68 

5/8 42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 

















4-B1-308 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PANEL 

PANEL NUMBER TYPE 


COLUMN 1 


TYPE FYI FY2 CSU CSL 


COLUMN 2 


TYPE FYI FY2 CSU CSL 


TYPE 


406B 

70 

67 

300 

123 

90 

90 

441 

441 

124 

90 

90 

441 

441 

124 

415B 

70 

67 

300 

126 

75 

75 

441 

441 

128 

65 

65 

431 

441 

129 

42 4B 

70 

67 

300 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

436B 

70 

67 

300 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

445B 

70 

67 

300 

129 

55 

55 

441 

441 

128 

60 

60 

441 

441 

126 

454B 

70 

67 

300 

124 

85 

85 

441 

441. 

124 

85 

85 

441 

441 

123 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 3 


FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

90 

90 

441 

441 

65 

65 

431 

441 

60 

60 

431 

431 

55 

55 

431 

431 

65 

65 

441 

441 

85 

85 

441 

441 


PANEL NUMBER FUQOR 


T4 


SPANDREL PLATE 


PYA SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


NQ 6 NO 7 COL X 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


406B 

70 

67 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

70 

67 

70 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

70 

67 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 XI2 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

70 

67 

70 

5/8 

36 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

70 

67 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

70 

67 

70 

5/6 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDHENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

70 

67 

69 

5/8 

60 

122' 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

70 

67 

69 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

70 

67 

69 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 XI3 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

70 

67 

69 

5/8 

36 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

1111 

5110 

111! 

4458 

70 

67 

69 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4549 

70 

67 

69 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL. 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

406B 

70 

67 

68 

5/8 

65 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

70 

67 

68 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

70 

67 

68 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

70 

. 67 

68 

5/8 

36 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

70 

67 

68 

5/8 

45 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

70 

67 

68 

5/Q 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


A-B1-309 















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 8c JACKSON 


Civil 8c Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 




EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




6-21-67 















WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structure 

Engineers 




PROJECT TH g wCJRL0 

TRADE 

: ENTER 


TITLE 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 




° ATt 6-21—67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 










r *"■ 






PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

71 

68 

300 

126 80 

80 

491 

491 

128 65 65 441 

44 1 

129 60 

60 

441 

441 

U2B 

71 

68 

300 

134 55 

55 

442 

492 

134 55 55 442 

4 92 

134 55 

55 

442 

492 

1216 

71 

68 

300 

134 5t> 

55 

442 

442 

134 55 55 .442 

44 2 

134 55 

55 

442 

442 

130B 

71 

68 

300 

135 55 

55 

442 

442 

135 55 55 442 

442 

135 55 

55 

442 

442 

139B 

71 

68 

300 

135 55 

55 

442 

492 

135 55 55 442 

49 2 

135 55 

55 

442 

492 

I486 

71 

68 

300 

134 55 

55 

492 

492 

134 55 55 492 

4 92 

134 55 

55 

492 

492 

1578 

71 

66 

300 

129 65 

65 

441 

491 

128 70 70 441 

491 

126 80 

80 

491 

491. 

X' 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

103B 

71 

68 

71 

9/2.6 

60 

131 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112B 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

1511 

5210 


1411 

121B 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

1308 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

1398 

71 

68 

71 

9/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

1488 

71 

68 

71 

9/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

157B 

71 

68 

71 

9/16 

65 

122 

131 

1/2 X16 i/4 

0 

5210 

1311 


5110 . • 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 ND 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

1038 

71 

68 

70 

5/8 

60 

131 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

1123 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X16 5/16 

0 

1511 

5210 


1411 

121B 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

130B 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

139B 

71 

68 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

\ 146B 

71 

68 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

1578 

71 

68 

70 

5/8 

65 

123 

131 

1/2 X16 1/4 

0 

5210 

1311 


51X0 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

103B 

71 

68 

69 

5/8 

65 

131 

123 

1/2 X16 1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

112B 

71 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/B X16 5/16 

0 • 

1511 

5210 


1411 

121B 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

1308 

71 

68 

69 

5/8 

36 

.122 

L22 

5/16X15 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

1398 

71 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

1468 

71 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 


157B 71 68 


65 123 13L 


1/2 X16 


5210 


1311 


5110 
















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PMJBCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Structural & Civil EitplitMrs 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


oatW 


6—21—67 


^ COLUMN 1 CCLUHN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2036 

71 

66 

300 

123 

100 

100 

491 

491 

123 

90 

90 

441 

441 

123 

85 

85 

441 

441 

2120 

71 

68 

300 

124 

80 

80 

441 

441 

124 

75 

75 

441 

441 

125 

70 

70 

441 

441 

22 IB 

71 

66 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

2300 

71 

68 

300 

128 

55 

55 

421 

421 

128 

55 

55 

421 

421 

128 

55 

55 

421 

421 

239B 

71 

6£ 

300 

128 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

248B 

71 

60 

300 

125 

75 

75 

431 

441 

124 

80 

80 

431 

441 

124 

65 

85 

441 

441 

257B 

71 

68 

300 

123 

85 

85 

441 

441 

123 

65 

85 

441 

441 

123 

100 

100 

441 

491 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

71 

68 

71 

9/16 

80 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

71 

66 

71 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

71 

60 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 X10 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

71 

60 

71 

9/16 

42 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2488 

71 

66 

71 

9/16 

60 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

71 

60 

71 

9/16 

75 

12 2 

131 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2038 

71 

68 

70 

5/8 

75 

131 

122 

2126 

71 

66 

70 

5/8 

50 

122 

122 

2210 

71 

68 

70 

5/8 

42 

122 

122 

2306 

71 

66 

70 

5/8 

42 

121 

121 

239B 

71 

68 

70 

5/8 

42 

122 

122 

2486 

71 

60 

70 

5/8 

55 

122 

122 

257B 

71 

66 

70 

5/8 

75 

122 

131 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

1/4 X10 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

71 

68 

69 

5/8 

75 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

521Q 

5010 

2 12B 

71 

68 

69 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2216 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

230B 

71 

68 

69 

5/0 

42 

121 

121 

1/A Xll 

1/4 

0 

1111 

5710 

ini 

2396 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

2486 

71 

68 

69 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

71 

66 

69 

5/8 

75 

122 

.131 

:3/« X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


f 


4-61-312 












WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil 

& Structural 

Engineers 



i 

__ I 

PROJECT THE tt0RL0 

TRADE CEN 

TER 


TiTLE; 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY 1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

71 

68 

300 

126 80 

00 

441 

491 

128 70 70 

441 

44 1 

129 

65 

65 

441 

441 

3 12 B 

71 

68 

300 

134 55 

55 

442 

442 

134 55 55 

442 

4 42 

134 

55 

55 

442 

442 

321B 

71 

68 

300 

134 50 

50 

442 

442 

134 50 50 

442 

44 2 

134 

50 

50 

442 

442 

330B 

71 

68 

300 

135 46 

46 

442 

442 

135 50 50 

442 

442 

135 

46 

46 

442 

442 

339B 

71 

68 

30 0 

135 50 

50 

442 

492 

135 50 50 

442 

49 2 

L35 

55 

55 

442 

492 

3488 

71 

63 

300 

134 5P 

55 

442 

492 

134 55 55 

442 

492 

134 

55 

55 

442 

492 

3578 

71 

68 

300 

129 65 

65 

441 

441 

128 70 70 

441 

441 

126 

85 

85 

491 

491 

X 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


-P'A'NTE L 

'NUMBER' 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3038 

71 

68 

71 

9/16 

65 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 

3128 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

3216 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3306 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3480 

71 

68 

71 

9/16 

42 

123 

123 

3/6 XI6 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

3578 

71 

66 

71 

9/16 

65 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO. 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3036 

71 

68 

70 

5/8 

65 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 

312 B 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IQ 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3306 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

> 5/16X14 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

3398 

71 

68 

70 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

\ 3488 

71 

68 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

14U 


5210 


1511 

j 3576 

71 

68 

70 

5/8 

65 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3Q3B 

71 

63 

69 

5/8 

65 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 

3128 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

3218 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 ‘ 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3308 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

3398 

71 

68 

69 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

348B 

71 

68 

69 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

3578 

71 

68 

69 

5/8 

65 

123 

131 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 





N 











4-B1-313 




















Civil & Structural Engineers 


/■*- MSIONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE 3c JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



.COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

C$L 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

71 

68 

300 

123 

100 

100 

441 

491 

123 

100 

100 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 

412 B 

71 

68 

300 

124 

35 

35 

441 

441 

124 

30 

80 

431 

441 

125 

75 

75 

431 

441 

42 IB 

71 

68 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

430B 

71 

6B 

300 

128 

55 

55 

421 

421 

128 

55 

55 

421 

*21 

128 

55 

55 

421 

431 

439B 

71 

68 

300 

128 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

43 1 

129 

55 

55 

431 

431 

446B 

71 

68 

300 

125 

70 

70 

441 

441 

124 

75 

75 

441 

441 

124 

80 

80 

441 

441 

457B 

7 L 

68 

300 

123 

85 

85 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 

123 

100 

100 

441 

491 


6-21-67 


X 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

71 

68 

71 

9/16 

85 

131 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

7 L 

68 

71 

9/16 

60 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

71 

68 

71 

9/16 

42 

122 

121 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 . 

1111 

5210 

430B 

71 

68 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 XU 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

4399 

71 

68 

71 

9/16 

36 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4488 

71 

68 

71 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

71 

68 

71 

9/16 

80 

122 

131 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 



C 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

71 

68 

70 

5/8 

75 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4120 

71 

68 

70 

5/8 

55 

122 

122 

5./16X 16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

71 

68 

70 

5/8 

42 

122 

121 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4308 

71 

68 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 

439B 

71 

68 

70 

5/8 

36 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

71 

68 

70 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

71 

68 

70 

5/8 

70 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

O' 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r- 

o 

Z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

71 

68 

69 

5/8 

80 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

71 

68 

69 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

71 

68 

69 

5/8 

42 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

71 

68 

69 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

71 

68 

69 

5/8 

36 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

nil 

5210 

4480 

71 

68 

69 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

71 

68 

69 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

.5010 

5210 

1013 


4-B1-314 













Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HEILE & JACKSON 

PROJECT THE W0RL0 TRA0E C£ NTER I TITt£ EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

* FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2003 

71 

69 

210 

128 

80 

80 

491 

491 

528 

as 

85 

0 

0 

126 

35 

85 

491 

491 

4008 

71 

69 

210 

128 

33 

85 

491 

491 

528 

90 

90 

0 

0 

126 

90 

90 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

71 69 

71 

9/16 

60 

131 

131 

400B 

71 69 

71 

9/16 

65 

131 

131- 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

9/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

9/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 






SPANJJR l:L 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

1 

PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

N(J 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

71 

69 

70 

5/8 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

71 

69 

70 

5/8 

65 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 


















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT THE W0RLD TRAD£ CENTER 

T1T1£ EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 . 


COLUMN I COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU. 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

72 

69 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

133 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

USB 

72 

69 

300 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

127B 

72 

69 

300 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

442 

442 

133B 

72 

69 

300 

135 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

442 

442 

142B 

72 

69 

300 

135 

55 

55 

442 

492 

134 

60 

60 

442 

49 2 

134 

60 

60 

441 

492 

15 IB 

72 

69 

300 

134 

55 

55 

441 

4 92 

133 

60 

60 

441 

492 

132 

60 

60 

441 

491 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

72 

69 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

72 

69 

72 

9/16 

42 

123 

122 

5/16X15 

5/16 

0 • 

5210 

1411 

5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

z 

c 

O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118 B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142 B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1518 

72 

69 

71 

9/16 

42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

z 

o 

-J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

U8B 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


4—61“316 













WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT The WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




Date 

6—21 

-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 






































PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



209B 

72 

69 

300 

123 BO 

BO 

441 

441 

123 BO 

80 441 

441 

123 

80 80 

441 

441 



2186 

72 

69 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 

60 431 

431 

129 

55 55 

431 

431 



227B 

72 

69 

300 

127 55 

55 

421 

431 

127 55 

55 421 

*21 

127 

55 55 

421 

421 



2336 

72 

69 

300 

127 60 

60 

421 

421 

127 60 

60 421 

*21 

127 

60 60 

421 

431 



242B 

72 

69 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 

60 431 

431 

129 

60 60 

431 

431 



251B 

72 

69 

300 

123 B5 

B5 

441 

441 

123 85 

85 441 

441 

123 

85 65 

441 

441 


V 

/ * 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



2096 

72 

69 

72 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 


1212 



2183 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1611 

5210 


nn 



227B 

72 

69 

72 

9 /16 

36 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1111 


5210 



233B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

ini 


5110 



242B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 



25 IB 

72 

69 

.72 

9/16 

55 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



209B 

72 

69 

•71 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 


1212 



218B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1611 

5210 


nn 



2276 

72 

69 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1111 


5210 



2336 

72 

69 

71 

9/1*6 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

ini 


5110 



242B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 



25 IB 

72 

69 

71 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



209B 

72 

69 

70 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

-o ' 

5010 

52 LO 


1212 



2183 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1611 

5210 


nil 



227B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

nn 


5210 



2333 

72 

69 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

ini 


5110 



2423 

72 

69 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 



2513 

72 

69 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 

1 




4-B1-317 





















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 

& Structural 

Engineers 





project THE WORLD 

TRADE CENTER 


j" TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 





COLUMN 

l 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 



























^-, 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


309B 

72 

69 

300 

132 55 

55 

441 

441 

133 55 55 

441 

442 

134 55 

55 

441 

442 


318B 

72 

69 

300 

134 55 

55 

441 

442 

13A 55 55 

441 

442 

134 55 

55 

441 

442 


327B 

72 

69 

300 

134 50 

50 

441 

442 

134 50 50 

441 

442 

134 50 

50 

442 

442 


333B 

72 

69 

300 

135 50 

50 

442 

442 

135 50 50 

442 

442 

135 50 

50 

442 

442 


342 B 

72 

69 

300 

135 55 

55 

442 

492 

134 55 55 

442 

49 2 

134 55 

55 

441 

492 


351B 

72 

69 

300 

134 55 

55 

441 

492 

133 60 60 

441 

492 

132 60 

60 

441 

491 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

_DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 


3098 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


3188 

72 

69 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


3278 

72 

69 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1411 


5210 


3338 

72 

69 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 


5110 


3428 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


3 5 IB 

72 

69 

72 . 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 


309B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


316B 

72 

69 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


32 7 B 

72 

69 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

1411 


5210 


333B 

72 

69 

71 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 


5110 


i 342 B 

\ 3518 

I 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


72 

69 

71 

9/16 

42 

123 

122 

5 / 16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 


309B 

72 

69 

70 

5/B 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


318B 

72 

■ 69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


327B 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

1411 


5210 


333B 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5110 


342B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


351B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

123 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 






















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil fit Structural 

Engineers 




PROJECT THE mR] _ D 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


































PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4098 

72 

69 

300 

123 6=> 

8 5 

441 

441 

123 65 

85 441 

441 

123 

85 

85 

441 

441 

4X88 

72 

69 

300 

129 6? 

65 

431 

431 

129 60 

60 431 

4 31 

129 

60 

60 

431 

431 

427B 

72 

69 

300 

127 60 

60 

421 

431 

127 60 

60 421 

42 1 

127 

60 

60 

421 

421 

433B 

72 

69 

300 

127 66 

5 5 

421 

431 

127 55 

5 5 421 

431 

127 

55 

55 

431 

431 

442B 

72 

69 

300 

129 5:> 

55 

431 

431 

129 55 

55 431 

431 

129 

55 

55 

431 

441 

45 IB 

72 

69 

300 

123 80 

80 

441 

441 

123 BO 

BO 441 

441 

123 

80 

80 

441 

441 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

72 

69 

72 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

4188 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

42 ?B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

N 1/4 

0 

5110 


1111 


5210 

433B 

72 

69 

72 

9/16 

36 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 


1111 


5110 

442 B 

72 

69 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

451B 

72 

69 

72 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

IT) 

Q 

2:’ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

72 

69 

7 X 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

4186 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

n 

\J 

1611 


521.0 


.1111 

427B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 


1111 


5210 

433B 

72 

69 

71 

9/16 

36 

121 

121 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 


i 1 LI 


5110 

442 B 

72 

69 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

| 45iB 

72 

69 

71 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

72 

69 

70 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

418B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

4278 

72 

69 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 


1111 


5210 

433B 

72 

69 

70 

5/8 

42 

121 

121 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 


1111 


5110 

4428 

72 

69 

70 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

4518 

72 

69 

70 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

















6-21*67 


WORTHINGTON, SKILLING. HHUE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE EXTERIOR WALL PANEL SChEDULE 


DATE 


'''“'VISIONS 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

I 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 72 

70 

210 

126 

90 90 

491 

491 

528 

90 90 

0 

0 

128 

80 BO 

491 

491 

300B 72 

70 

210 

126 

90 90 

491 

491 

528 

90 90 

0 

0 

128 

80 80 

491 

491 


X 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS_SEAT_Q.EXA_I.L_ ... 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1003 

72 

70 

72 

9/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

3006 

72 

70 

72 

9/16 

65 

131 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1003 

72 

70 

71 

9/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

3003 

72 

70 

71 

9/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 














SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, 

ROBERTSON 

p>«ojbct the world 

TRACE 

CENTER 



TITUfc 






COLUMN 

1 




PANEL 

■ 





PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

csu 

4 . 

L068 

73 70 

300 

* 

130 

60 

60 

441 

4 

It5B 

73 70 

300 

133 

55 

55 

442 

4 

L24B 

73 70 

300 

133 

55 

55 

442 

4 

136B 

73 70 

300 

135 

55 

55 

442 


USB 

73 70 

300 

133 

60 

60 

442 

4 

114 B 

73 70 

300 

132 

60 

60 

441 






SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


PY4 

set 


106B 

73 70 

T3 

9/16 

42 

122 


1150 

73 70 

13 

9/16 

42 

122 


12.48 

73 70 

73 

9/16 

42 

122 


ZST68 

73 70 

13 

9/14 

42 

122 


L456 

73 7Q 

13 

9/16 

42 

112 


154B 

73 70 

13 

9/16 

42 

122 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

set 

BOOB 

73 

70 

12 

9/16 

42 

122 

U5B 

73 

70 

72 

9/16 

36 

122 

L24B 

73 

70 

72 

9/16 

36 

122 

L568 

73 

70 

12 

9/16 

42 

122 

1*58 

73 

70 

72 

9/16 

42 

123 

L£AB 

73 

70 

72 

9/16 

42 

122 


h 


SPANDREL PLATE 


PANE! 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

MY4 

set 

1060 

13 

10 

11 

9/16 

42 

122 

mo 

13 

70 

tl 

9/16 

42 

1?2 

mo 

13 

70 

12 

9/16 

42 

122 

woo 

T3 

70 

11 

9/16 

42 

in 

1*50 

23 

70 

It 

9/16 

42 

123 

144 B 

73 

70 

11 

9/16 

42 

123 


Structural 6 Civil Enginoors 



EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATS 

5—14—69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FYZ 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

444 

131 

60 

60 

441 

(444 

132 

55 

55 

441 

?44 

445 

133 

55 

55 

442 

445 

133 

55 

- 55 

442 

445 

[445 

133 

55 

55 

442 

445 

133 

55 

55 

442 

445 

4*5. 

135 

55 

55 

442 

Ad5 

135 

55 

-55 

442 

1*45 

49J 

133 

60 

60 

442 

492 

133 

60 

60 

442 

A 92 . 

(444) 

131 

60 

60 

441 


130 

60 

60 

441 

(4441 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

cot 1 

COL 2 

COL 3 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

122 

5/16X15 

3/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 



WELDMENTS 



SEAT-OETAIL 


’SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

14U 

5110 

1411 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 



WELDMENTS 



SEAT-OETAIL 


M 

SCR 

HI 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1611 

>110 

1411 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1«1 

5110 

1411 

123 

5/16X16 

S/1* 

0 

1411 

5110 

1411 

123 

3/8 Xl6 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-321 




SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PftOJBCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITL.B 


Structural A Civil Englnctrt 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


x-"*CVI*»ON* 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

4 

206B 

73 

70 

300 

4 

2£SB 

73 

70 

300 


2248 

13 

70 

300 


zytb 

13 

70 

300 

4 

2458 

13 

70 

300 


2548 

73 

70 

300 


COLUMN 1 





—-a 


TYPE 

FT1 

PY2 

csu 

CSL 

■ ■ 

. . ■ 




123 

90 

90 

441 

gg 

126 

65 

65 

431 

441 

127 

60 

60 

491 

431 

121 

60 

60 

421 

431 

126 

65 

65 

431 

1435) 

123 

90 

90 

441 

441 


COLUMN 2 


TYPE 

FV1 

FY2 

CSU 

CSL 

123 

as 

85 

441 

441 

127 

65 

65 

431 

SB 

127 

55 

55 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

12? 

65 

65 

431 

SB 

123 

90 

90 

441 

441 


COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

123 

85 

85 

441 

441 

128 

60 

60 

431 

SB) 

127 

55 

55 

421 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

126 

70 

70 

431 

441 

123 

90 

90 

441 

441 


X 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PW4 

$CL 

SCR 

2068 

73 

76 

73 

9/16 

66 

122 

122 

2158 

T3 

70 

73 

9/16 

49 

122 

122 

2248 

73 

70 

73 

wo 

42 

131 

121 

3368 

73 

70 

73 

«u 

42 

m 

121 

2458 

73 

70 

T3 

ms 

50 

122 

122 

2548 

73 

70 

73 

4/16 

05 

122 

122 


weldments SEAT DETA1L 


1 . ' ■ ..—-- 


NO 5 

- v ‘ • • * - 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

1/4 XL5 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

1/4 X72 

1/4 

0 

1011 

5110 

1111 

1/4 X&Z 

i/4 

0 

1111 

5110 

1111 

1/4 X25 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 







SPANDREL 

- — - 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

MY4 

set 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

- i 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

73 

70 

72 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

73 

70 

72 

9/16 

45 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

1ZZ2 

5510 

5110 

2248 

73 

70 

72 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 X12 

1/4 

0 

1111 

5110 

mi 

2360 

73 

70 

72 

9/14 

42 

121 

121 

1/4 m 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

24 5 B 

73 

70 

72 

9/16 

50 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

73 

70 

72 

9/16 

65 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

ttMBER 

FLOOR 

74 

wT 

SCL 

SCR 

2*68 

73 

70 

71 

9/16 

55 

m 

122 

Z»B 

T3 

70 

71 

9/14 

45 

na 

1 tz 

2248 

73 

78 

71 

9/VO 

42 

1*2 

lit 

2363 

t3 

70 

71 

9/16 

42 

121 

ia 

2458 

73 

70 

71 

9/16 

40 

itz 

122 

2546 

73 

70 

71 

9/16 

00 

122 

122 


WELDMENTS 



SEAT-DETAIL 








NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

1/4 1 

0 

5110 

1212 

mo 

5/16X16 

1/4 

o 

1212 

5510 

5110 

1/4 XV2 

1/4 

0 

1111 

5110 

mi 

1*4 xi? 

1/4 

0 

Ull 

5110 

ILil 

1/4 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


r 


4-61-322 




5KIILING,HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJ1CT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Structural A Civil Englnaart 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


PANEL NUMBER 

4 306B 73 70 

4 3I5B 73 70 

324B 73 70 

4 336B 73 70 

345B 73 70 

A 354B 73 70 


PANEL 

TYRE 


PANEL NUMBER FLOOR 


COLUMN l 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL' TYPE FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY i FY2 CSU CSL 


60 60 Mil (444) 

53 55 442 14451 

50 50 442 442 

50 50 442 CTB 

55 55 442 . 492 

60 60 441 


SPANDREL PLATE 

FV4 SCL SCR 


60 60 441 /444) 

53 55 442 I44a 

50 50 442 442 

50 50 442 rcrg 

55 55 442 492 

60 60 441 14441 


WELDMENTS 


NO 5 


60 60 441 (444) 

55 55 442 *445) 

50 -50 442 442 

50 50 442 


55 55 442 492 

65 6$ 441 ff44) 


HQ 6 Nfl 7 COL 1 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


5-14-69 


3046 

73 

70 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

BIBB 

73 

70 

73 

9/16 

36 

122 

122 

5416X14 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

32*» 

73 

70 

73 

9/16 

36 

122 

122 

5416X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

13 

70 

73 

9/16 

34 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

34S6 

73 

70 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

394B 

73 

70 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL NUMBER FLOOR 


SPANDREL PLATE 

■ t i At * - "*■> : ■ . > 

PY4 SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 


COL 1 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


3966 

73 

70 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/14 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

73 

70 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

ms 

T3 

70 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3968 

73 

70 

72 

9/16 

34 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

9 

1411 

5110 

1411 

3*5B 

73 

70 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354 B 

T3 

70 

72 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL NUMBER FLOOR 


SPANDREL PLATE 

■ ... . * 

PT4 SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


SEAT-DETAIL 


NO 6 NO 7 CQt 1 CQL 2 COL 3 


3948 

73 

70 

71 

9/1* 

42 

182 

122 

5/16X24 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

also 

71 

70 

71 

9/16 

36 

UZ 

12Z 

5826X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

3248 

13 

70 

11 

9/16 

36 

122 

m 

5/26X13 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3348 

73 

70 

71 

9/16 

42 

122 

1Z2 

5/16X15 

5/16 

6 

1411 

5110 

1411 

3458 

73 

70 

11 

9/16 

42 

123 

123 

5/14X16 

5/16 

0 

51X0 

1411 

5110 

354B 

73 

70 

71 

9/16 

45 

12 2 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 








SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginttri 


PftQJICT 


the world trade center 


TJTL.iT 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


5 - 14-69 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

csu 

TYPE 

FV1 

TvT 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

406 B 

73 

70 

300 

123 

100 

100 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

441 

4 £38 

73 

70 

300 

126 

75 

75 

431 

441 

127 

65 

65 

431 

SIS 

120 

65 

-65 

431 

533 

4248 

73 

70 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

421 

Ml 

127 

60 

60 

421 

431 

4368 

73 

70 

300 

127 

55 

55 

431 

431 

127 

55 

55 

431 

431 

127 

55 

55 

431 

431 

445 B 

73 

70 

300 

iza 

60 

60 

431 

441 

127 

60 

60 

431 

441 

126 

65 

65 

431 

441 

4348 

73 

70 

300 

123 

85 

85 

441 

441 

123 

85 

85 

441 

441 

123 

90 

90 

441 

£53 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 

.■ . ■«< . - - j - - • - — ■ 


PANEL' 

NDN'BER ~ 

"Floor 

.T4 

194 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

73 

70 

73 

9/16 

65 

122 

122 

5/16X16 

174 

0 

5110 

1212 

5110 

4151 

73 

70 

73 

9/16 

51 

122 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

42561 

73 

70 

73 

9/14 

42 

121 

121 

1/4 XU 

1/4 

0 

1611 

5110 

mi 

4118 

13 

70 

73 

4/16 

4t 

121 

121 

1/4 X12 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

4458 

73 

70 

73 

9/16 

45 

122 

122 

i/4 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4546 

73 

70 

73 

9/16 

60 

122 

122 

5616X16 

i/4 

0 

5110 

1212 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

MY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

l z 

1 Q 
) 

I -'J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 73 

70 

72 

9/16 

65 

122 

122 

5416X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4tH 

73 

70 

72 

9/16 

50 

122 

122 

1/4 XI5 

1/4 

0 

1212 

5510 

3LL0 

4243 

73 

70 

72 

9/16 

42 

121 . 

121 

1/4 XI2 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

0*0 

73 

70 

72 

9/16 

36 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

1211 

5110 

mi 

4450 

73 

70 

72 

9/16 

45 

122 

12Z 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

73 

70 

72 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

i/4 

0 

5110 

1212 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANS. 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

IW4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NB 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4060 

13 

70 

72 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

mm 


5110 

4138 

73 

70 

7K 

9/16 

46 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 



5110 

4248 

73 

70 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 X12 

1/4 

0 


—hem 

mi 

Wfl 

73 

70 

TX 

9/14 

36 

111 

122 

1/ 4 XI3 

1/4 

0 

mi 

8210 

ini 

4958 

73 

70 

71 

9/16 

42 

122 

122 

5/26X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4*48 

73 

70 

71 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-324 







-^^VISIONS 


WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

r Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 

73 71 

210 

128 

83 

83 

491 

491 

528 

90 

90 

0 

0 

125 

90 

90 

491 

491 

4QQB 

73 71 

210 

128 

83 

85 

491 

491 

528 

100 

100 

0 

0 

125 

100 

100 

491 

491 



PANEL NUMBER FLOOR 

200B 73 71 73 

400B 73 71 73 


SPANDREL PLATE 


9/16 

9/16 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

131 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

131 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 


PANEL NUMBER FLOOR 

2003 73 71 72 

400B 73 71 72 


SPANDREL PLATE 
T4 FY4 SCL 

9/16 60 131 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

56L0 

65 

131 

131 . 

1/2 X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 


4—Bl-325 













SKILLINO, HELLS, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJKT tuC unoi rx to r fTitpo ITlTtlt~ 


THE WORLD TRADE CENTER 


il £ Civil Enginitrs 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


5-14-69 


**vnroNS 


PANEL NUMBER 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

TYPE 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CSL 

123 SO SO 101 491 127 65 65 101 fW5} 129 60 60 101 (5*3 

133 53 55 102 133 55 55 102 445 133 55 55 102 445 

133 55 55 102 fc4g 133 55 55 102 ih£5l 133 55 55 102 445 

134 55 55 102 442 134 55 55 102 442 134 55 55 102 445 

134 55 55 102 134 55 55 192 . (gH *** 55 55 102 

133 60 60 102 492 133 60 60 102 4^2 133 55 55 102 462 

129 65 65 101 127 70 70 101 125 35 85 101 491 


1438 

74 . 

71 

340 

125 

ao 

BO 

101 

491 

127 

65 

1128 

74 . 

71 

300 

133 

53 

55 

102 

(44 S 

133 

55 

iZIB 

74 . 

71 

300 

133 

55 

53 

102 

M45J 

133 

55 

1308 

74 . 

71 

300 

134 

55 

55 

162 

442 

134 

55 

1398 

74 : 

71 

300 

134 

55 

55 

102 

(H£J 

134 

55 

148B 

74 

71 

360 

113 

60 

60 

102 

492 

133 

66 

15TB 

74 

71 

360 

129 

65 

65 

161 

OB 

127 

76 


PANEL NUMBER FLOOR 


SPANDREL PLATE 

■ •* - > --"C m * — 

FY4 SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


SEAT.DETAIL 


Nfl 6 NG 7 COL 1 COL 2 COL 3 


1038 . 

74 ; 

71 

74 

9/16 

60 

1*1 

121 

1XZB 

74 : 

71 

74 

9/16 

36 

122 

122 

mo 

74 

71 

74 

Wt 

96 

i» 

122 

USB 

74 

71 

7* 

9/16 

42 

122 

122 

159B 

74 ■ 

71 

74 

1/14 

42 

122 

123 

166 B 

74 

71 

74 

9/16 

42 

L23 

123 

15TB 

74 

71 

74 

9/16 

65 

122 

111 


7/16X16 
5/16X16 
5V44X1S 
5/I6X15 

i/a XU 

3/8 X|6 
1/2 X14 


1/4 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

1/4 


5110 

loll 

3210 

1411 

5210 

1411 

5210 


1311 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1311 


5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1511 

5110 


PANEL NUMBER FLOOR 


SPANDREL PLATE 
" ■ ff «■■ ■ '* 

PY4 SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 COL 1 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


1038 

74 

71 

73 

4/16 

65 

131 

122 

1X26 

74 

71 

73 

4/14 

42 

122 

122 

L2XB 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

122 

ms 

74 

71 

73 

9/14 

42 

Ui2 

122 

139B 

74 . 

71 

73 

9/16 

42 

122 

122 

1488 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

122 

1578 

74 

71 

73 

9/16 

65 

122 

131 


7/16X16 

5/16X14 

5/16X14 

5/16X13 

5/16X15 

5/16X15 

7/16X16 


1/4 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

1/4 


5110 

1511 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


13U 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1311 


5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1511 

5110 


PANEL NUMBER FLOOR 



SPANDREL PLATE 

PY4 SCL SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


SEAT.DETAIL 


MO 6 NO 7 COL 1 COL 2 COL 3 


1936 

14 

71 

72 

4/14 

65 

Ul 

122 

7/16X14 

1/4 

0 

suo 

1311 

5210 

1626 

74 

71 

72 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

mi 

74 

U 

72 

9/16 

36 

U2 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5216 

1411 

5210 

tfe& 

74 

It 

T2 

9/16 

42 

122 

122 

5/26X14 

S/16 

0 

1411 

5210 

1411 

iliB 

T4 

U 

72 

4/16 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

74 

71 

72 

9/16 

42 

m 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

1S7B 

74 

71 . 

72 . 

, t . 4/16 

65 

, 122 

131 . 

.7/16X16. , 

1/4 .. 

0 .. ... 

5210 

1311 

• ..5X10 


4-B1-326 






✓—*vjsroN* 


SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON Structural A Civil Engin*«ri 


T,TLlt EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

hm9> 

FY2 

» — 

CSU 

CSL 

203B 

74 

71 

300 

122 

iao 

100 

101 

491 

122 

90 

90 

101 


122 

90 

90 

101 

f444l 

2I2B 

74 

71 

300 

123 

75 

75 

101 

441 

124 

75 

75 

101 

441 

124 

70 

70 

101 

441 

2Z18 

74 

71 

300 

128 

55 

55 

101 

431 

128 

55 

55 

191 

431 

127 

55 

55 

101 

431 

2308 

74 

71 

300 

127 

55 

55 

101 

SB 

127 

55 

55 

101 

SB 

127 

60 

60 

101 

623 

239B 

74 

71 

300 

127 

60 

60 

101 

431 

128 

60 

60 

101 

431 

128 

60 

60 

101 

431 

2486 

74 

71 

300 

124 

75 

75 

101 

SB 

L24 

80 

80 

101 

1434) 

123 

80 

80 

101 

441 

257B 

74 

71 

300 

122 

90 

90 

101 

441 

122 

90 

90 

101 

441 

122 

100 

100 

101 

(444? 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FV4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NG 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

74 

71 

74 

9/16 

75 

131 

122 

1/2 X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

T4 

71 

74 

9/16 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

mo 

74 

71 

14 

9/16 

34 

1Z2 

121 

1/4 XI5 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

23108 

74 

71 

74 

3/16 

36 

121 

121 

1/4 XIQ 

1/4 

0 

11U 

5210 

ini 

239 B 

74 

71 

74 

4/16 

42 

121 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2+6B 

74 

71 

74 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

25TB 

74 

71 

74 

9/16 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


!tVfT':i 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038^ 

74 

71 

73 

9/16 

75 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

74 

?1 

73 

9/16 

55 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

121 

1/4 X13 

i/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2308 

74 

71 

73 

9/1* 

42 

m 

121 < 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1211 

5210 

ini 

239 B 

74 

71 

73 

4/16 

42 

121 

122 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

248B 

74 

71 

73 

9/16 

55 

122 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2578 

74 

71 

73 

9/16 

80 

122 

131 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PtATE 


WELDMENTS 


SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 NC 

57 COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

74 

71 

72 

9/16 

80 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

1013 

5210 

5010 

ZI28 

74 

71 

72 

4/16 

55 

XU 

122 

1/4 X16 

1/4 

5210 

5010 

3210 

2*18 

74 

71 

72 

9**6 

42 

m 

121 

i/4 X13 

1/4 

5210 

nn 

5210 

2398 

74 

71 

72 

9/16 

42 

in 

ill 

1/4 XI* 

1/4 

1111 

5210 

uu 

2398 

74 

71 

72 

9/16 

4 € 

181 

122 

1*4 Xl3 

1/4 

5210 

nn 

5210 

2488 

74 

71 

72 

9/16 

95 

182 

122 

1/4 XI5 

1/4 

5210 

5010 

5210 

2378 

74 

.71 

72. 

. . 9/16 

* 

80 

122 

131 

3/8 X16 

1/4 

. 5010 . 

5210 

1013 




5 KILLING* HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Structural A Civil Enflin««rs 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATI 


5 - 14-69 


PANEL NUMBER 


4 

3*3B 

74 

71 

4 

312 B 

74 

71 

4 

azie 

74 

71 


330 B 

74 

71 

4 

33P9B 

74 

71 

4 

3485 

74 

71 

4 

357B 

74 

71 


PANEL 

TYPE 


COLUMN 1 

TYPE FYX PY2 CSU 


1ZS 65 85 1*1 

133 55 55 162 

133 55 55 102 

134 46 46 1*2 

134 55 55 102 

133 55 55 102 

1Z9 65 65 1*1 




COLUMN 2 
e - - i ■ ■ 

TYPE FY1 FY2 CSU 


127 70 70 1*1 

133 55 55 1*2 

133 50 50 1*2 

134 50 5* 102 

134 55 55 102 

133 55 55 102 

127 75 75 101 




COLUMN 3 

TYRE FYl FY2 CSU CSL 


129 60 60 101 [4441 

133 55 55 102 (445j 

133 50 - 50 102 442 

134 50 - 50 102 442 

134 55 55 102 p43( 

133 60 60 102 MSi 

125 85 85 101 491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


-J 1 
UJ 

i 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

MY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

30 3 B 

74 

71 

14 

9/16 

A* 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1128 

T4 

71 

14 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

9218 

?« 

71 

T4 

9/1A 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3308 

14 

71 

n 

9/14 

36 

122 

122 

5/16X24 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3196 

14 

71 

14 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 X16 

5/14 

0 

5210 

1411 

5210 

34B.B 

74 

71 

14 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

38 TB 

14 

71 

14 

9/16 

65 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 



SPA MORE L PLATE 


WELDMENTS 


SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

P14 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

T4 

71 

73 

9/16 

65 

131 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

3S2B 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

12Z 

5/16X14 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

mu 

74 

71 

13 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

39*8 

74 

71 

13 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

74 

71 

73 

9/16 

36 

1*2 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

34BB 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

74 

71 

73 

9/16 

70 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL HUMBER 

FLOOR 

14 

*14 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 N 

3B38 

r- 

14 

71 

12 

9/16 

65 

m 

12 Z 

3/8 X16 

1/4 

3128 

74 

71 

72 

4/16 

si 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

30E*a 

H 

71 

12 

9/16 

36 

182 

122 

5/16X13 

5/16 

3**8 

1* 

n 

U 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/14 

3998 

74 

71 

12 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/14 

3488 

14 

71 

12 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

357B 

74 

71 

72 

9/16 

70 

122 

131 

7/16X16 

1/4 


1 7 COL 1 

COL 2 

n 

O 1 
r \ 

i mo 

1311 

5210 

ion 

5210 

1411 

5210 

*4U 

5210 

1611 

5210 

1411 

3210 

1441 

5210 

1411 

5210 

1511 

5210 

1311 

5110 



4-01-328 






SKILLING, HEU.E, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 

PdWier THf hORLD TRADE CENTER P 


Structural A Civil Enginttn 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


COLUMN l 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

csu 

CSL 

4 

4038 

74 

71 

300 

122 

100 

too 

101 

SB 

4 

4128 

74 

71 

300 

123 

85 

85 

101 

441 


4218 

74 

71 

300 

120 

60 

60 

101 

431 

4- 

4308 

74 

71 

300 

127 

40 

60 

101 

421 

4 

4398 

74 

71 

300 

127 

55 

55 

101 

431 


4488 

74 

71 

300 

124 

70 

70 

ioi 

441 

4 

4S78 

74 

71 

300 

122 

90 

90 

101 

441 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

122 

100 

100 

101 

1^7 

122 

100 

100 

101 

441 

124 

80 

80 

101 

(434) 

124 

75 

75 

101 

Sj41 

128 

60 

60 

LOl 

431 

127 

60 

60 

101 

431 

127 

55 

55 

101 

421 

127 

55 

- 55 

101 I 

[424 

128 

55 

55 

lot 

431 

128 

50 

50 

101 

1*24 

124 

75 

75 

101 

441 

123 

75 

75 

101 


122 

90 

90 

101 

441 

122 

100 

100 

101 

(444) 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 


T4 

BY 4 

SCL 

* SCR 

NO 5 

- 4 '-" — t- 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4030 

74 

71 

74 

9/16 

75 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

74 

71 

T4 

9*16 

SI 

182 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

«t 

H 

71 

14 

9*16 

42 

m 

121 

W54 X*4 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4908 

7* 

71 

74 

WH 

36 

Xtl 

121 

1/4 Xtl 

1/4 

0 

-mi 

5210 

1111 

4308 

74 

71 

74 

9/14 

36 

122 

12 2 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4408 

14 

71 

74 

9/16 

50 

122 

i 22 

5/16X1* 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4*78 

T4 

71 

74 

4/16 

70 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPAN03EL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLO0R 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CQL 2 

COL 3 

4636 

74 

71 

73 

9/16 

•0 

■ 

131 

122 

7/16X1* 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

74 

71 

13 

9/16 

55 

122 

122 

1/4 XI5 

1/4 

0 . 

5210 

5010 

5210 

4216 

74 

71 

73 

9/16 

42 

122 

121 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4306 

74 

71 

71 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 X10 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

4090 

74 

71 

13 

9/16 

36 

121 

122 

1/4 XI3 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4486 

74 

71 

73 

9/16 

50 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

6376 

74 

71 

13 

9/16 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

MY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CQL 3 

4036 

76 

71 

72 

9/16 

75 

■■ 4 'L 

m 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4X26 

74 

71 

71 

9/16 

*6 

1*2 

122 

1/4X15 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4210 

74 

71 

72 

4/16 

42 

m 

lit 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

4300 

74 

71 

72 

9/U 

42 

121 

121 

1/4 X20 

1/4 

0 

1*11 

mo 

Ull 

4190 

74 

71 

72 

9*16 

36 

itz 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

nn 

5210 

4600 

74 

71 

72 

9/16 

55 

122 

122 

1/4 X*6 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4678 

74 

71 

72 

9/16 

75 

122 

111 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-BI-329 






^VISIONS 


WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

1008 

74 72 

210 

125 

85 

85 

101 

491 

527 

85 85 

0 

0 

127 

80 80 

101 

491 

300B 

74 72 

210 

125 

90 

90 

101 

491 

527 

90 90 

0 

0 

127 

85 85 

101 

491 


PANEL NUMBER FLOOR 

100B 74 72 74 

300B 74 72 74 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


9/16 

9/16 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

60 

131 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 



PANEL NUMBER FLOOR 

100B 74 72 73 

300B 74 72 73 


SPANDREL PLATE 
T 4 FY4 SCL SCR 


9/16 

9/16 


WELDMENTS 
i • NO 6 NO 7 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 COL 3 











SKILLING, HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 

PHOJBCT TH g WQRL0 TRAOg CENTER P 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYRE 


COLUMN 

1 


TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

4. 

109-fl 

74 

72 

200 

132 

55 

55 

101 

4 

lift 6 

74 

72 

200 

132 

55 

55 

101 


EZ7B 

14 

72 

200 

132 

55 

55 

141 

4 

1338 

74 

72 

200 

134 

55 

55 

102 

4 

1428 

74 

72 

200 

133 

55 

55 

102 

4 

1518 

74 

72 

ZOO 

132 

55 

55 

101 


SMMOftEL PLATE 
****** 1 .1 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

KV4 

SCL 

tool 

74 

m w v 

72 

74 

9116 

36 

122 

ttfifi 

74 

72 

T4 

«9» 

36 

122 

*£VB 

14 

72 

14 

9*16 


122 

1*38 

14 

72 

14 

w* 

42 

122 

K2B 

14 

72 

14 

9/16 

42 

123 

aiB 

14 

72 

14 

9/16 

42 

123 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

1*96 

74 

72 

73 

1106 

74 

72 

^3 

1216 

14 

72 

73 

1336 

14 

72 

13 

1426 

74 

72 

13 

1316 

74 

72 

13 


SPANDREL PLATE 





T4 

0V4 

SCL 

9/16 

42 

122 

9/16 

42 

122 

9/16 

42 

122 

9/16 

42 

122 

9/16 

42 

122 

9/16 

42 

122 



\ 


Structural A Civil Enoln««rs 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


CSL 



TYPE FYI FY2 CSU CSL TYPE FYI FY2 CSU CSL 



55 55 

55 55 




55 55 

55 -55 
55 - 55 
55 55 

60 60 
55 55 



WELDMEMTS SEAT OETA1L 


SCR 

NO 5 

NO 6 

ca 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

12Z 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

122 

5/16X15 

9/16 

0 

1411 

5210 

1411 

122 

5*16X14 

5/16 

0 

HOT 

1411 

5210 

122 

5/26X16 

m« 

0 

5310 

1411 

5110 

123 

3/6 XI6 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

122 

3/0 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 



weldments 


SEAT'DETAIL 


SCR 

•“--a——— ^— 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

122 

5416X12 

5/16 

e 

3110 

1411 

5210 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

9110 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

122 

S/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


4—B1—331 






SKILUNQ,HEUE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


PANEL 


COLUMN 1 
if ■: m ■ •*- 



PANEL 

number 

TYPE 

TYPE 

FV1 

FY2 

CSU 


209B 

74 

72 

20© 

122 

65 

■"* 

85 

101 

4: 

2L8B 

74 

72 

206 

128 

55 

55 

101 

4 

227B 

7* 

72 

200 

126 

55 

55 

101 

4 

233 B 

74 

72 

200 

124 

60 

60 

101 

4 

242 B 

74 

72 

200 

128 

60 

60 

101 


2516 

74 

72 

200 

123 

80 

80 

101 


SPANDREL PLATE 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

944 

SOL 

250 9 B 

74 

72 

74 

9/16 

55 

122 

2W8 

74 

72 

74 

9/16 

36 

172 

227E 

74 

72 

74 

mi 

36 

m 

233B 

74 

72 

74 

9*16 

36 

Hi 

242 B 

T4 

72 

74 

9*16 

42 

172 

251B 

74 

72 

74 

9/16 

40 

122 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

2098 

74 

72 

'll 

4/16 

60 

122 

218B 

74 

72 

73 

9/14 

42 

122 

2Z7B 

14 

72 

73 

9/26 

42 

121 

2190 

74 

72 

73 

«ru 

42 

121 

2420 

74 

72 

73 

4/16 

42 

122 

251B 

74 

72 

73 

9/16 

60 

122 


Structural A Civil Enginaors 



EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DAT! 

5-14-69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

441 

123 

80 

80 

101 

441 

123 

75 

■ 75 

101 

441 

(434 

128 

55 

55 

101 

431 

128 

55 

- 55 

101 

431 

424 

126 

55 

55 

101 

(4i^^l 

126 

55 

55 

101 

(42? 

J424 

126 

60 

60 

101 

U-2^1 

126 

60 

60 

101 

H24 

431 

128 

60 

60 

101 

431 

128 

60 

60 

101 

»34 

441 

123 

85 

85 

lei 

441 

122 

90 

90 

101 

441 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

122 

3/0 X16 

U4~* 

0 

5010 

5210 

1212 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

121 

iM Xti 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

121 

1/4 XXI 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

122 

3/6 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

122 

1/4 XI5 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

121 

1/4 X1Q 

1/4 

0 

5110 

1 LI 1 

5210 

121 

1/4 XlO 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

122 

1/4 XI4 

1/4 

0 

1EI1 

5210 

1611 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4—fi1-332 





SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLK 


Structural A Civil EnpinMn 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DA TV 


5-14-69 


-REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 


PANEL 

TYRE 


TYPE FY1 F.Y2 CSU CSU TYPE FYX FY2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


4 

309 B 

T4 

72 

200 

132 

55 

55 

101 

(S3 

132 

55 

55 

101 

S3 

132 

55 

55 

101 


3.186 

74 

72 

200 

132 

55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 

191 

441 

132 

55 

55 

101 


327 B 

74 

72 

300 

132 

59 

50 

101 

441 

132 

59 

50 

101 

441 

133 

46 

46 

102 

4 

333 B 

74 

72 

200 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

50 

50 

102 

4 

342 B 

74 

72 

290 

133 

55 

55 

102 

|44S\ 

133 

55 

55 

102 


132 

55 

55 

101 

4. 

351B 

14 

72 

290 

132 

60 

60 

101 

V4£sl 

132 

55 

55 

101 


132 

55 

55 

101 



PANEL NUMBER FLOOR 


3096 

14 

72 

3366 

Ti 

72 

3076 

14 

72 

33T3B 

14 

72 

3928 

T4 

72 

3&1B 

14 

72 

PANEL 

NUMBER 





SPANDREL PLATE 

. . . »*■ *" »■#■•■ *» ■■■ * . . ■■ 

4 M94 SCL SCR 

4/16 36 122 122 

9/16 96 122 122 

9*16 34 U2 122 

9/16 34 122 122 

9/14 42 122 122 

9/16 42 122 122 


WELDMENTS 


FLOOR 


SPANDREL PLATE 

t * mM » s* 1 **. 'i >i' < 

FY4 SCL SCR 


NO 5 

'■ 

5/16X15 
5/16X15 
5/16X13 
5/16X15 
9/8 XI6 
3/0 X16 


NO 6 NO 7 COL 1 


5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 

5/16 


WELDMENTS 


NO 5 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


5210 

1411 

5110 

5210 

1411 

5210 


1411 

5210 

1411 

1411 

5210 

1411 


5210 

1411 

5210 

5110 

1411 

5210 


NO 6 NO 7 


COL 1 


SEAT-DETAIL 


COL 2 


COL 3 


3990 

14 

72 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/14 

0 

5210 

1411 

5210 

SKSfi 

14 

72 

73 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3Z1B 

14 

72 

13 

9/10 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5X10 

1411 

5210 

3338 

14 

72 

13 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

52X0 

1411 

5110 

M2B 

74 

72 

73 

9/16 

42 

122 

12 2 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3318 

74 

72 

73 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 



4-01-333 




SKILLING, HEILE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Structural 4 Civil Engintart 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PAYE 


5 — 14—69 


•BVISI0NS 


PANEL NUMBER 

i ■ i 

4096 74 72 

4 4166 74 72 

4 4Z7B 74 72 

4 4338 74 72 

4 442B 74 72 

4518 74 72 


PANEL 

TYPE 


CGUUHN l 

i ■ ■ 

TYPE FY1 FY2 CSU 


90 90 101 

60 60 101 
60 60 101 
55 55 101 

50 50 101 

75 75 101 



COLUMN 2 

TYPE FYl FY2 CSU 

123 85 85 101 

128 60 60 101 

120 60 60 101 

126 55 55 101 

126 55 55 101 

123 80 80 101 


COLUMN 3 



FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

80 

80 

101 

441 

60 

60 

101 

431 

60 

60 

101 

SIS 

55 

55 

101 


55 

55 

101 

85 

85 

101 

441 


PANE* NUMBER FLOOR 


SPANDREL PLATE 

M4 SCI SCR 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 


COL 1 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


469B 

74 

72 

74 

4/16 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

74 

72 

74 

9/16 

42 

122 

122 

1/4 X16 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

4278 

T4 

72 

74 

9/36 

36 

m 

121 

1/4 XII 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4338 

14 

72 

34 

t/lft 

36 

m 

121 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

im 

5110 

4426 

74 

72 

34 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

im 

5210 

1611 

4518 

74 

72 

74 

9/16 

55 

122 

122 

3AO X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL NUMBER 


4098 

4188 

*278 

4338 

4428 

4518 


74 72 

74 72 

74 72 

74 72 

74 72 

74 72 


FLOOR 


SPANDREL PLATE 

~+++4*& * 6 + *** « ■» m , t 

RY4 SCL SCR 


WEL0MENT5 


NO 5 


SEAT DETAIL 


NO 6 NO 7 COL 1 COL 2 COL 3 


9/16 

65 

122 

12 2 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

9/16 

42 

122 

122 

1/4 _X14_ 

1/4 

0 . 

1611 . 

. 5210 

HU 

9/16 

42 

in 

121 

1/4 X1Q 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4/16 

42 

121 

121 

1/4 XII 

1/4 

0 

5210 

im 

5110 

9/16 

36 

122 

122 

1/4 X15 

1/4 

0 

im 

5210 

1611 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 




WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

THE WORLD 

Trade i 

: ENTER 

J 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






OAXtt 

6-21-67 j 





COLUMN 

l 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 



( 

PANEL 

NUM8ER 

type 

TYPE FYX 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 



106B 

74 

73 

100 

131 55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 



115B 

74 

73 

100 

134 55 

55 

102 

442 

134 

55 

55 102 

442 

134 

55 

55 

102 

442 



124B 

74 

73 

100 

134 55 

55 

102 

442 

134 

50 

50 102 

44 2 

134 

50 

50 

102 

442 



136B 

74 

73 

100 

135 55 

55 

102 

442 

135 

55 

55 102 

442 

135 

55 

55 

102 

442 



145B 

74 

73 

100 

134 55 

55 

102 

44 2 

134 

55 

55 102 

442 

134 

55 

55 

102 

442 



154B 

74 

73 

100 

132 55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 101 

441 

131 

60 

60 

101 

441 


A 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



1068 

74 

73 

74 

0/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 



115B 

74 • 

73 

74 

0/16 

36 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 



124B 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 


5110 


14U 



136B 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 

X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 



145B 

74 

73 

74 

9/16 

42 

123 

123 

3/8 

X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 



1548 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

3/8 

X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


6-21-6.7 















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


title 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21--67 


COLUMN 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

r Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

74 

73 

10 0 

131 

60 

60 

101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 

315B 

74 

73 

100 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

50 

50 

102 

442 

3243 

74 

73 

100 

134 

50 

50 

102 

442 

134 

46 

46 

102 

44 2 

134 

46 

46 

102 

442 

3363 

74 

73 

100 

135 

46 

46 

102 

442 

135 

50 

50 

102 

442 

135 

50 

50 

102 

442 

345B 

74 

73 

100 

134 

55 

55 

102 

442 

134 

55 

55 

102 

44 2 

134 

55 

55 

102 

442 

3 548 

74 

73 

100 

132 

55 

55 

101 

441 

132 

55 

55 

101 

441 

131 

60 

60 

101 

441 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

f=Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r~ 

c 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3063 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3458 

74 

73 

74 

9/16 

36 

122 

122 

3/B X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5U0 

3548 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


4-81-337 

















Civil & Structural Engineers 


□ATE 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE i JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


PAX EL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TY 

4068 

74 

73 

100 

1 

4150 

74 

73 

100 

1 

4240 

74 

73 

100 

1 

4368 

74 

73 

100 

1 

445 B 

74 

73 

100 

1 

4548 

74 

73 

100 

1 


COLUMN 1 


PE 

EY1 

FY2 

csu 

CSL 

23 

85 

35 

101 

441 

26 

70 

70 

101 

431 

28 

55 

55 

101 

431 

28 

4t3 

46 

101 

431 

28 

55 

55 

101 

431 

23 

30 

SO 

1C1 

441 


COLUMN 2 


type 

FY1 

f Y2 

CSU 

CSL 

123 

35 

85 

101 

£-4 1 

127 

65 

65 

101 

431 

128 

55 

55 

101 

421 

128 

50 

50 

101 

431 

127 

60 

60 

101 

431 

123 

80 

80 

101 

A 41 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

123 

85 

85 

101 

441 

128 

60 

60 

101 

431 

128 

55 

55 

101 

421 

128 

50 

50 

101 

431 

126 

65 

65 

101 

431 

123 

80 

80 

101 

441 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

f LOG R 

T 4 

FY4 

$CL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4066 

74 

73 

74 

9/16 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

51X0 

415B 

74 

73 

74 

9/16 

46 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

74 

73 

74 

9/16 

42 

121 

121 

1/4 XI3 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

74 

73 

74 

9/16 

36 

121 

122 

1/4 X14 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

44 5B 

74 

73 

74 

9/16 

42 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

74 

73 

74 

9/16 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 
















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJeCT THE WQRLO 

TRADE i 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 



COLUMN 

I 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 











L * n 






PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FYl FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl PY2 

CSU 

CSL 



200B- 74 73 

120 

129 73 75 

101 

491 

529 85 85 121 

0 

126 

85 85 

101 

491 



400S 74 73 

120 

129 75 75 

101 

491 

529 90 90 121 

0 

126 

90 90 

101 

491 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



X 

PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

a 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



2003 74 73 

74 

9/16 60 

131 

131 

5/8 X16 5/16 

0 

1313 

5010 


5610 



4003 74 73 

74 

9/16 65 

131 

131 

9/16X16 5/16 

0 

1313 

5010 


5610 






4-B1-339 












SKILLING-HELLE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the WORLD TRADE CENTER 


TITUE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


12-5-67 


'VISIOKS 




& / 


-A\ 


\^*-V JoT^''.30^° 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


CCLUWV 3 






PANEL 


-——— 





— ——— 




— 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


1039 

77 

74 

400 

329 80 

80 

101 

101 

331 65 

65 101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

V 

; 1066 

77 

74 

400 

335 60 

60 

101 

101 

335 60 

60 101 

101 

336 

55 

55 

101 

101 

J* 

109B 

77 

74 

400 

337 55 

55 

101 

101 

338 55 

55 101 

101 

338 

55 

55 

101 

101 

AF V 

1128 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

•>' 

1L5B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 


U8B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

101 

338 55 

55 101 

L01 

338 

55 

55 

101 

101 


1216 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 


1248 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 


127B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

101 

338 55 

55 101 

101 

338 

55 

55 

101 

102 


130B 

77 

74 

400 

339 55 

55 

101 

102 

340 55 

55 101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

. _ 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


CDL 3 

2 

103B 

77 

74 

77 

9/16 

65 

412 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

7020 


<S02§> 


6220 


1068 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4524 


6120 


4324 


1096 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6220 


4324 


6220 

2 

1126 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 


£225) 


4324 


1156 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

2 

118B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 




4324 

2 

121B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6220 


4324 




1246 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

2 

127B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

3/B Xi6 

5/16 

0 

6120 


4324 


CsffS) 


130B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 X16 

5/16 

0 

4424 


6220 


4424 






SPANDREL 

plate 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


1036 

77 

74 

75 

9/16 

55 

413 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

7020 


6020 


6320 


10.6 B 

-7.1 

74 

75.. -■ 

- 9-/16 

42 

• 401 

402 

1/2 X 16 

5/16 

0 

4 524 


61-20 


4324 


1098 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

402 

1/2 X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6220 


1X26 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

402 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


115B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

402 

1/2 XI6 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 


118B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

402 

401 

1/2'X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


1218 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

6220 


4324 


6120 


1246 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


127B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 


1306 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4424 


6220 


4524 


4-B1-340 









SKILLING-HELLE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engin««rs 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


12-5-67 


REVISIONS 







COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


133B 

77 

74 

400 

340 55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 


136B 

77 

74 

400 

340 55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 


1398 

77 

74 

400 

340 55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 


142 B 

77 

74 

400 

339 55 

55 

101 

102 

338 

60 

60 101 

102 

338 

60 

60 

101 

101 


1458 

77 

74 

400 

338 60 

60 

101 

102 

336 

60 

60 101 

102 

338 

60 

60 

101 

102 


14BB 

77 

74 

400 

338 60 

60 

101 

102 

338 

55 

5 5 101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 


151B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

101 

338 

55 

55 101 

101 

337 

55 

55 

101 

101 


154B 

77 

74 

400 

336 60 

60 

ioi 

101 

335 

60 

60 L01 

101 

335 

65 

65 

101 

101 


157B 

77 

74 

400 

332 60 

60 

101 

101 

331 

70 

70 101 

101 

329 

85 

85 

101 

101 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

floor 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 

3 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2 

1338 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

rSTzd) 


432 4 


6120 


1368 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 

X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

2 

1398 

77 

74 

T7 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 

X16 

5/16 

0 

C572& 


4324 


6220 

2 

142B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

402 

1/2 

X16 

5/16 

0 

4324 




4324 


145B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

402 

402 

1/2 

X 16 

5/16 

0 

6120 


4324 


6120 


I486 

77 

74 

77 

9/16 

42 

402 

401 

1/2 

X16 

5/16 

0 

4324 


6220 


4324 


1518 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 

X16 

5/16 

0 

6220 


4324 


6220 


154B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 

5/16 

0 

4324 


6120 


4524 

2 

157B 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

412 

1/2 

X16 

5/16 

0 

rb220) 


<2oto) 


<7oTcJ 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


1338 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

1/2 X16 

5/16 

0 

6120 

4424 

6120 


.13.68 

77. 

74 

. . . 7-5 - • 

9416 

50- 

401- 

402 

172-X16 

5/16 

- O 

4424 

- 6120 

4524 

2 

1398 

77 

74 

75 

9/16 

50 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

6120 

C&TS) 

6220 


1428 

77 

74 

75 

9/16 

50 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4324 


1456 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

6120 

4324 

6120 


1466 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

4324 

6220 

4324 


1518 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

9/16X16 

5/16 

0 

6220 

4324 

6220 


1548 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

1/2 X16 

5/16 

0 

4324 

6120 

4524 

2 

L5T0 

77 

74 

75 

9/16 

55 

402 

413 

9/16X16 

5/16 

0 

<SH2) 

6020 

<3512) 









SKILLING-HELLE-CH RISTI AN SEN-ROBERTSON 


PROJECT THE /(0RLD T o A [js CENTER 


TITLE 



DATE 


1 2 - « -6 7 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR V*ALL PANEL SCHEDULE 



COLUMN 2 



C 

OLIJMm 

3 


CSL 

TYPE f=Yl EY2 CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

PY? 

CSU 

CSL 

— 

— —— -- 

—~ 

— 

— 

— 

— 

'—— 

—— 

101 

325 90 

90 101 

101 

32 5 

90 

90 

101 

101 

101 

326 90 

90 101 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

101 

326 35 

85 101 

101 

326 

80 

30 

101 

101 

101 

327 75 

75 101 

101 

328 

70 

70 

101 

101 

101 

330 60 

60 101 

101 

331 

60 

60 

101 

101 

101 

332 60 

60 101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

101 

331 55 

55 101 

101 

331 

55 

55 

101 

101 

101 

330 55 

55 101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 

101 

330 55 

55 101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 

101 

330 55 

55 101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 


weldments 

..... 

. - . — - 

SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

401 

9/16X16 

i/4 

0 

7494 


622 0 


7010 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6320 


CJ4 94) 


6320 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

7010 


6220 


Cl 494) 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 


7010 


6220 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

7494 


6320 


7010 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

4524 


6220 


7354 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

6220 


73 54 


6220 

401 

5/16X11 

5/16 

0 

4284 


6120 


4184 

401 

5/16X10 

5/16 

0 

6120 


4184 


6220 

401 

5/16X 9 

5/16 

0 

4184 


6220 


4184 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 . 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

401 

5/8 X16 

1/4 

0 



6120 


& 063) 

401 

1/2 X16 

17-4 

0 

6120 


CTCT5) 


6120 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 



"5T7o 


7364 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 


7364 


6120 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

7364 


6120 


7364 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

4524 


6120 


4174 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

6220 


4174 


6120 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

4174 


6120 


4174 

401 

5/16X11 

5/16 

0 

6120 


4174 


6120 

401 

5/16X10 

5/16 

0 

4174 


6220 


4174 


4-B1-342 








SKILUNG-HELLE-CHRIST1AN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engii 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


12-5-67 


'.VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYI 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

2338 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

236B 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

2398 

77 

74 

400 

331 

60 

60 

101 

101 

331 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

2428 

77 

74 

400 

332 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

2458 

77 

74 

400 

331 

60 

60 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

329 

70 

70 

101 

101 

2486 

77 

74 

400 

328 

75 

75 

101 

101 

327 

80 

80 

101 

101 

326 

80 

80 

101 

101 

2518 

77 

74 

400 

326 

80 

80 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

2546 

77 

74 

400 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

32 5 

90 

90 

101 

101 

2576 

77 

74 

400 

325 

90 

90 

101 

101 

325 

90 

90 

lot 

101 

325 

100 

100 

101 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


PANEL NUMBER 


2338 

77 

74 

2368 

77 

74 

239B 

77 

74 

242 8 

77 

74 

245B 

77 

74 

2480 

77 

74 

2516 

77 

74 

2548 

77 

74 

2578 

77 

74 

PANEL 

NUMBER 

233B 

77 

74 

2-368 

-7-7- 

74 

2398 

77 

74 

2428 

77 

74 

2458 

77 

74 

2488 

77 

74 

2518, 

77 

74 

2548 

77 

74 

257B 

77 

74 



FLOOR 


FLOOR 


9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 


FY4 SCL SCR 

42 401 401 

42 401 401 

42 401 401 

42 401 401 

46 401 401 

55 401 401 

60 401 401 

60 401 401 

75 401 412 


spandrel plate 


9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 

9/16 


FY4 SCL SCR 

36 401 401 

36 401 401 

36 401 401 

42 401 401 

45 401 401 

55 401 401 

55 401 401 

55 401 401 

TO 401 412 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

5/16X10 

5/16 

0 

5/16X11 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X13 

5/16 

0 

5/16X14 

5/16 

0 

3/8 X16 

1/4 

0 

7/16X16 

1/4 

0 

7/16X16 

1/4 

0 

1/2 X16 

1/4 

0 

WELDMENTS 


Z 

O 

VI 

NO 6 

2: 

O 

5/16X11 

5/16 

0 

" 5/16X12 

5/16 

o- 

5/16X13 

5/16 

0 

5/16X14 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

7/16X16 

1/4 

.0 

7/16X16 

1/4 

0 

7/16X16 

1/4 

0 

9/16X16 

1/4 

0 


6220 

4184 

6220 

4184 

7010 

6220 

6320 

7010 


6120 

4174 

6120 

4174 

7364 

6120 

7364 

6120 


SEAT DETAIL 


4184 

6120 

4184 

6220 

6320 

7010 

6220 

^6220 


SEAT DETAIL 


4174 

6120 

4174 

6120 

6120 

7364 

6120 


COL 3 

6120 

4184 

6220 

4524 

7494 

6720 

7010 

6320 

7494 


5120 

4174 

6220 

4524 

736* 

6220 

(50643 

61,20 

C?064l 













SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 

Civil A Structural Engineers 



PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 

TITLE 

EXTERIOR '.«ALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

12-5-67 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


303B 

77 

74 

400 

329 80 

80 

101 

101 

331 70 

70 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 


306B 

77 

74 

400 

335 60 

60 

101 

101 

33 5 60 

60 

101 

101 

336 

55 

55 

101 

101 


309B 

77 

74 

400 

337 55 

55 

101 

101 

338 55 

55 

101 

101 

338 

55 

55 

101 

101 


3128 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

' j. 

315B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 

338 55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

m ,r 

316B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

101 

338 55 

55 

101 

101 

338 

55 

55 

101 

101 


3218 

77 

74 

400 

338 50 

50 

101 

102 

338 50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 


324B 

77 

74 

400 

338 50 

50 

101 

102 

338 50 

50 

101 

102 

338 

50 

50 

101 

102 


327B 

77 

74 

400 

338 50 

50 

101 

101 

338 50 

50 

101 

101 

338 

50 

50 

101 

102 


3308 

77 

74 

400 

339 50 

50 

101 

102 

341 50 

50 

101 

102 

341 

50 

50 

101 

102 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2 

3038 * 

77 

74 

77 

.9/16 

65 

412 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

7020 


( 702 < 5 > 


6220 


3068 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4524 


6120 


4324 


3098 

7T 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

6220 


4324 


6220 

2 

3128 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4324 


©220) 


4324 


3158 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

2 

3188 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4324 




4324 

2 

3218 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 


5/16 

0 

6220 


4324 


<€Tl§\ 


3240 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

4.01 

3/8 X16 


5/16 

0 

4324 


6120 


4324 

2 

327B 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/6 X16 


5/16 

0 

6120 


4324 


CEP 


330B 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

3/8 X16 


5/16 

0 

4424 


6220 


44^4 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL L 


COL 2 


COL 3 


3030 

77 

74 

75 

9/16 

55 

412 

401 

1/2 X16 


5/16 

0 

7020 


6020 


6320 


.3060 . 

.77. 

74 - 

... 75 . 

. 9/4.6. 

.42. 

401-- 

401 

7/16X16- 


5/16 

• 0 

4524- 


61-20 


4324 


3096 

77 

74 

75 

9/16 

45 

401 

4.Q1 

1/2 X16 


5/16 

0 

6120 


4324 


6220 


312B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 X16 


5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


315B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

1/2 XI6 


5/16 

D 

6120 


4324 


6120 


31 SB 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


3218 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

a 

6220 


4324 


6120 


3240 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4324 


6120 


4324 


327B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

3/8 X16 


5/16 

0 

6120 


4324 


6120 

2 

3308 

77 

74 

75 

9/16 

42- 

401 

401 

7/16X16 


5/16 

0 

4424 


622 0 





L 


<--&l-344 






SKILLINO-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXT 


COLUMN 1 






D AN EL 

-————— ———- 



■—— 


..-•PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE r Y1 

FY2 

csu 

CS L 


, 3 33B 

77 

74 

400 

341 50 

50 

idi 

102 

r 

336B 

77 

74 

400 

340 50 

50 

101 

102 

■% 

V339B 

77 

74 

400 

340 55 

55 

101 

102 


1 342B 

77 

74 

400 

339 55 

55 

101 

102 

4 * 
t 

345B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

102 


348B 

77 

74 

400 

338 55 

55. 

101 

102 


351B 

77 

74 

400 

338 55 

55 

101 

101 


354B 

77 

74 

400 

336 60 

60 

101 

101 


357B 

77 

74 

400 

332 65 

65 

101 

101 






SPANDREL 

PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCI 

SCR 

2 

3336 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 


336B 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

2 

3390 

77 

74 

77 

9/16 

36 

401 

401 

2 

342 B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 


34 58 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 


348B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 


3510 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 


354B 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

2 

357B 

77 

74 

77 

9/16 

70 

401 

412 






SPANDREL 

PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 


333B* 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 


. 3.3.48 

.77 

.74. 

75... 

. . 9./L6 ... 

.. 45. 

.4.01- 

402. 

2 

339B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 


342B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 


345B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 


348B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 


351B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 


3540 

77 

74 

75 

9/16 

45 

402 

402 

2 

3576 

77 

74 

75 

9/16 

60 

402 

413 



Civil & Structural Engineers 



ERIOR vsALL PA v tL SCHEDULE 

date 

12-5-67 



COLUMN 2 COLU- v > 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

1 o 

1 </> 

1 1“ 

341 

50 

50 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

10 2 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

101 

335 

60 

60 

101 

101 

331 

70 

70 

101 

101 


WELDMENTS 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

7/16X16 

3/8 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 


WELDMENTS 

NO 5 NO 6 NO 7 


1/2 

X16 

3/8 

0 

.. .. 1/2. 

X16 - 

57-16 

. .0 

1/2 

X16 

5/16 

0 

1/2 

X 16 

5/16 

0 

1/2 

X16 

5/16 

0 

1/2 

X 16 

5/16 

0 

1/2 

X16 

5/16 

0 

1/2 

X16 

5/16 

0 

1/2 

X16 

5/16 

0 


TYPE 

r Y 1 

FY2 

CSU 

CS L 

341 

50 

50 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

340 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

101 

338 

55 

55 

101 

102 

338 

55 

55 

101 

102 

337 

55 

55 

101 

101 

335 

65 

65 

101 

101 

329 

85 

85 

101 

101 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 


4324 

6120 

4324 

6120 

4324 

C5220j 

4324 

6220 

4324 

([622_d> 

4324 

6120 

432 4 

6120 

4324 

6220 

4324 

6220 

4324 

6220 

4324 

6120 

4524 

<2Hs> 

<3eI2> 

(702g) 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

6120 

4324 

6120 

. 4424 - 

. -6120 

4 524 

6120 

<7529 

6220 

4324 

6120 

4324 

6120 

4324 

6120 

4324 

6220 

4324 

6220 

4324 

6220 

4324 

6120 

4524 

<S7?S) 

6020 

<7020) 


4-B1-345 












SKJLLING-HELLE-CHRISTIAN5EN-ROBERTSON 


PROJECT 


the world trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


12 - 5-67 


VISIONS 


PANEL 

NUMBER 

PA N E L 
TYPE 


COLUMN 

l 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FYI 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

77 

74 

400 

325 

LOO 

100 

101 

101 

325 

100 

100 

101 

101 

325 

90 

90 

101 

101 

406B 

7? 

74 

400 

325 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

409B 

77 

74 

400 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

90 

90 

101 

101 

326 

30 

80 

101 

101 

412B 

77 

74 

400 

326 

80 

80 

101 

101 

327 

BO 

80 

101 

101 

328 

75 

75 

101 

101 

415B 

77 

74 

400 

329 

70 

70 

101 

101 

330 

65 

65 

101 

101 

331 

65 

65 

101 

101 

4L8B 

77 

74 

400 

332 

65 

65 

101 

101 

332 

65 

65 

101 

101 

332 

60 

60 

101 

101 

42 IB 

77 

74 

400 

332 

60 

60 

101 

101 

331 

60 

60 

101 

101 

331 

60 

60 

101 

101 

424B 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

4273 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

430B 

77 

74 

400 

330 

60 

60 

101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 


FLOOR 


FY4 SCL SCR 


NO 5 


NO 6 NO 7 


COL L COL 2 COL 3 


403B 

77 

74 

77 

9/16 

80 

612 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

7494 

6220 

7010 

406B 

77 

74 

77 

9/16 

65 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6320 

(7495) 

6320 

409B 

77 

74 

77 

9/16 

6$ 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

7010 

6220 

#492} 

412B 

77 

74 

77 

9/16 

55 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 

7010 

6220 

415B 

77 

74 

77 

9/16 

50 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

7494 

6320 

7010 

4188 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

4524 

6220 

42 84 

4218 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

6220 

7464 

6220 

424B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X11 

5/16 

0 

7464 

6120 

7464 

427B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X10 

5/16 

0 

6120 

4284 

6220 

430B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X10 

5/16 

0 

4184 

6220 

4184 





SPANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

77 

74 

75 

9/16 

75 

413 

401 

9/16X16 

1/4 

0 

($364) 

6120 


4 06a - 

-77 

7-4 • 

75- - 

9/16- 

• 60 

40-1 

401- ~ 

1/2 • XI6 " 

- 1/4- 

0 ' 

6120 

CroTcb 

6120 

409B 

77 

74 

75 

9/16 

55 

401 

401 

1/2 X16 

1/4 

0 

<£06^) 

6120 

7364 

4120 

77 

74 

75 

9/16 

55 

401 

401 

7/16X16 

1/4 

0 

6220 

7364 

6120 

415B 

77 

74 

75 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X15 

5/16 

0 

7364 

6120 

7364 

4188 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X14 

5/16 

0 

4524 

6120 

4174 

421B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X13 

5/16 

0 

6220 

4174 

6120 

424B 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X12 

5/16 

0 

4174 

6120 

4174 

4278 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X11 

5/16 

0 

6120 

4174 

6120 

430B 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X10 

5/16 

0 

4174 

6220 

4174 













SKILLING-HELLE-CHRIST1AN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE VsOR lo trade center 


TITLE 


EXTERIOR '■* «L L PANEL SCHEDULE 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



C f J 

L ’ J v N 

3 


PANEL 

NUMBER 

t L 

TYPE 

TV PE 

r VI 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

rY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY? 

CSU 

CSL 

.. 4338 

77 

74 

400 

3 30 

55 

55 

101 

101 

330 

55 

5 5 

101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 

• 4366 

77 

74 

400 

330 

55 

55 

101 

101 

330 

55 

55 

101 

101 

330 

5 5 

55 

101 

101 

A 439B 

77 

74 

400 

331 

55 

55 

101 

101 

331 

55 

55 

101 

101 

332 

55 

55 

101 

101 

4428 

77 

74 

400 

332 

55 

55 

101 

101 

332 

55 

55 

101 

101 

332 

55 

55 

101 

101 

L. 4458 

77 

74 

400 

331 

55 

55 

101 

101 

330 

60 

60 

101 

101 

329 

65 

65 

101 

101 

■/ 44 8B 

77 

74 

400 

328 

70 

70 

101 

101 

327 

75 

75 

101 

101 

326 

75 

75 

101 

101 

4518 

77 

74 

400 

326 

75 

75 

101 

101 

326 

85 

85 

ioi 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

4546 

77 

74 

400 

326 

85 

85 

101 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

32 5 

85 

85 

101 

101 

4578 

77 

74 

400 

325 

85 

85 

101 

101 

326 

85 

85 

101 

101 

326 

100 

100 

101 

101 


DATE 


12“== -r- 7 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

4338 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X11 

436B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X12 

439B 

7T 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X13 

442B 

77 

74 

77 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X14 

4458 

77 

74 

77 

9/16 

45 

401 

401 

5/16X14 

448B 

77 

74 

77 

9/16 

55 

401 

401 

7/16X16 

451B 

77 

74 

77 

9/16 

60 

401 

401 

7/16X16 

454B 

77 

74 

77 

9/16 

60 

401 

401 

7/16X16 

457B 

77 

74 

77 

9/16 

75 

401 

412 

9/16X16 





SPANDREL 

PLATE 


WELD 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

433B 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X12 

436B 

77 

74 . 

75 .. 

. . .9/16. 

. . 36- 

. 401. 

401-- 

- . 5/16X1-3- 

439B 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X14 

442 B 

77 

74 

75 

9/16 

36 

401 

401 

5/16X15 

44 5 B 

77 

74 

75 

9/16 

42 

401 

401 

5/16X15 

44BB 

77 

74 

75 

9/16 

46 

401 

401 

7/16X16 

45 IB 

77 

74 

75 

9/16 

50 

401 

401 

1/2 X16 

454B 

77 

74 

75 

9/16 

55 

401 

401 

1/2 X16 

457B 

77 

74 

75 

9/16 

65 

401 

413 

9/16X16 


NO 6 NO 7 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

1/4 a 

1/4 o 

1/4 0 

1/4 0 


NO 6 NO 7 

5/16 0 

5/16 0- 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

1/4 0 

1/4 0 

1/4 0 

1/4 0 


6220 

4184 

6220 

7354 

7010 

6220 

174943 

7010 


6120 
4-1 74- 
6120 
4174 
7364 
6120 
7364 
6120 
(4064) 


SEAT DETAIL 


4184 

6120 

7354 

6220 

6320 

7010 

6220 

ff4?$ 

6220 


SEAT DETAIL 

COL 2 

4174 

6120 

4174 

6120 

6120 

7364 

6120 

Cfol3) 

6120 


6120 

4284 

6220 

4524 

7494 

6220 

7010 

6320 

7494 


6120 

41-74- 

6220 

4524 

7364 

6220 

^ 064 ) 

^ 064 } 








WORTHINGTON, 

SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural 

Engineers 





project THE wqrlo T RAD£ CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 

-•^vrsiONs 




COLUMN 

1 



COLUMN 2 


COLUMN 

3 





PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYX FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 




XOOB 

77 74 

420 

329 85 85 

101 

101 

431 

85 85 0 0 

331 

80 80 

101 

101 




3008 

77 74 

420 

329 90 90 

101 

101 

431 

90 90 0 0 

331 

85 85 

101 

101 







SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



y 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 NO 6 NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 




1003 

77 74 

77 

9/16 60 

412 

412 

5/8 

X16 5/16 0 

6620 

6020 


6720 




3000 

77 74 

77 

9/16 60 

412 

412 

9/16X16 5/16 0 

6620 

6020 


6720 




SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOU R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100D 

77 

74 

75 

9/16 

55 

413 

413 

5/8 X16 

5/16 

0 

6520 

6020 

6620 

3000 

77 - 

-74 

.75 • •• 

9/16- -- 

60 

- 41-2 • 

-4-12-- •• 

- 5/-8 X16 

5/16 

0. 

6620 

.6020- 

6620 



4-B1-348 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELL £ & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

rY1 FY2 

CSU 

CSL 

200B 

77 74 

410 

331 

85 

85 

101 

101 

531 

90 

90 

121 

121 

329 

90 90 

101 

101 

40QB 

77 74 

410 

331 

90 

90 

101 

101 

531 

100 

100 

121 

121 

329 

100 100 

101 

101 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

77 74 

77 

9/16 

60 

412 

412 

5/8 X16 

5/16 

0 

6520 

6020 

6620 

400B 

77 74 

77 

9/16 

65 

412 

412 

5/8 X16 

5/16 

0 

6520 

6020 

6820 


spandrel plate weloments seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

.. -.4.006.. 

77 74 

77 ... 7.4.. 

75 

. 7-5- 

9/16 

. . . 9/16 .. 

55 

. 60. 

413 
.413 - 

413 

.4.13... 

11/16X16 
_ .5/8 _X16. 

5/16 
. 5/16 

0 

. 0 .. . 

6620 
. ..6620 . 

6020 
. 6Q2D... 

6720 

.6720 


4—B1-349 
















Civil & Structural Engineers 


^-VISJONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLc 

ci JACKSON Civil & Structural Engineers 



PROJECT TH£ world TRA0 £ CENTER 

TlTLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATK 

6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1Q3B 

78 

77 

101 

124 

80 

80 

441 

101 

126 

65 

65 

431 

101 

128 

60 

60 

431 

101 

1123 

78 

77 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

121B 

78 

77 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

1303 

78 

77 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

1393 

78 

77 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

148B 

78 

77 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

15TB 

78 

77 

101 

128 

60 

60 

431 

101 

126 

70 

70 

431 

101 

124 

85 

85 

441 

101 


A 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

103B 

78 

77 

78 

7/16 

65 

113 

104 

1123 

7 8 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

121B 

78 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

130B 

78 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

139B 

78 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

148B 

78 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

157B 

78 

77 

78 

7/16 

65 

104 

113 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

3311 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

3511 

5210 

3411 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 

5/16X12 

5/16 

0 

3411 

5210 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5210 

3511 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

3311 

5110 



4-B1-350 















SKILLING-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 

PROJECT TITLE 

THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

D AN EL 
TYPE 

TYPE 

F YL 

F Y 2 

csu 

2038 

78 

77 

101 

121 

100 

100 

441 

2126 

78 

77 

101 

122 

SO 

80 

431 

221B 

79 

77 

101 

126 

55 

55 

421 

2306 

78 

77 

101 

125 

55 

55 

421 

2396 

78 

77 

101 

126 

60 

60 

421 

248B 

78 

77 

101 

123 

75 

75 

431 

25TB 

78 

77 

101 

1Z1 

10O 

100 

431 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FV4 

SCL 

2036 

78 

77 

78 

7/16 

. 80 

113 

2128 

78 

77 

78 

7/16 

55 

103 

2218 

78 

77 

78 

7/16 

42 

103 

230B 

78 

77 

78 

7/16 

42 

102 

2398 

78 

77 

78 

7/16 

42 

103 

2488 

76 

77 

78 

7/16 

55 

103 

257B 

78 

77 

78 

7/16 

80 

103 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


EXTERIOR •• 

;ALL PANEL 

SCHEDULE 





1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

101 

121 

100 

100 

431 

101 

121 

100 

100 

431 

101 

101 

123 

70 

70 

431 

101 

123 

70 

70 

431 

101 

101 

126 

55 

55 

421 

101 

126 

55 

55 

421 

101 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

101 

126 

60 

60 

421 

101 

126 

60 

60 

421 

101 

101 

123 

75 

75 

431 

101 

122 

30 

80 

431 

101 

101 

121 

100 

100 

431 

101 

121 

100 

100 

431 

101 


12 - 5-67 


v 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

1 

2T 1 

O 1 
1 

Ui | 

j 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

104 

3/8 X16 

1/4 

0 

3013 

5210 

5010 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

103 

1/4 X12 

1/4 

a 

5210 

<JH5) 

5210 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


5210 

CfUZD 

103 

i/4 X12 

1/4 

0 

5210 


5210 

103 

1/4 XI5 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

L 13 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

3013 


4-31-351 










Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


CULUriN 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

78 

77 

101 

124 

as 

85 

441 

101 

126 

65 

65 

431 

10 1 

128 

60 

60 

431 

101 

312 B 

78 

77 

101 

132 

SO 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

321B 

78 

77 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

132 

46 

46 

431 

10 1 

132 

46 

46 

431 

101 

3308 

78 

77 

101 

132 

45 

45 

431 

101 

132 

46 

46 

431 

101 

132 

50 

50 

431 

101 

339B 

78 

77 

101 

132 

50 

50 

441 

101 

132 

50 

50 

441 

10 1 

132 

55 

55 

441 

101 

348B 

78 

77 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

132 

55 

55 

441 

101 

357B 

78 

77 

101 

128 

65 

65 

431 

101 

126 

70 

70 

431 

10 1 

124 

85 

85 

441 

101 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

° 

-J 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

76 

77 

78 

7/16 

65 

113 

104 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

3311 

5210 

312B 

78 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

3511 

5210 

3411 

321B 

78 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 

330B 

78 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X12 

5/16 

0 

3411 

5210 

3411 

339B 

78 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 

348B 

78 

77 

78 

7/16 

45 

104 

L04 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5210 

3511 

357B 

78 

77 

78 

7/16 

70 

104 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

3311 

5110 











SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTS ON 

Civil & 

Structural Engin«trs 



PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL 

SCHEDULE 

DATE 

12-5-6? 


/^■VISIONS 






PANEL 

TY PE 


COLUMN 

l 



COLUMN 

2 



COLUMN 

-• 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

= Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

> 

U- 

r Y 2 

CSU 

CSL 

403B 

78 

77 

101 

121 

100 

100 

A 41 

101 

121 

100 

100 

431 

101 

121 

100 

100 

431 

101 

412 B 

78 

77 

101 

122 

35 

35 

431 

101 

123 

75 

75 

431 

101 

123 

80 

EO 

431 

101 

42 IB 

78 

77 

101 

126 

60 

60 

421 

101 

126 

60 

60 

421 

101 

126 

60 

60 

421 

101 

43 OB 

78 

77 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

439B 

78 

77 

101 

126 

50 

50 

421 

101 

126 

55 

55 

421 

101 

126 

55 

55 

421 

101 

44 8B 

78 

77 

101 

123 

70 

70 

431 

101 

123 

70 

70 

431 

101 

122 

80 

80 

431 

101 

457B 

7 B 

77 

101 

121 

90 

90 

431 

101 

121 

90 

90 

431 

101 

121 

100 

100 

441 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

PY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

\ <i>3B 

78 

77 

78 

7/16 

85 

113 

104 

3/8 X 16 

1/4 

0 

3013 


78 

77 

78 

7/16 

60 

103 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

.42LB 

78 

77 

78 

7/16 

42 

X03 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

2' ,*>30B 

70 

77 

78 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

<£& 

2>/439B 

78 

77 

78 

7/16 

36 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

•- 448B 

78 

77 

78 

7/16 

55 

103 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

457B 

78 

77 

78 

7/16 

80 

104 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 














VISIONS 


WORTHINGTON. SKlLLiXG. 


PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


Civu 0; Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 G 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2003 

78 

77 

111 

126 

85 

85 

441 

101 

526 

90 

90 

0 

121 

124 

90 

90 

441 

101 

4003 

7a 

77 

111 

126- 

85 

85 

441 

101 

526 

100 

100 

0 

121 

124 

100 

100 

441 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2003 

78 77 

78 

7/16 

60 

113 

113 

1/2 X16 

1/4 

0 

3313 

5010 

5610 

4003 

78 77 

7a 

7/16 

65 

113 

113 

1/2 X16 

1/4 

0 

3313 

5010 

5610 


4-B1-354 













Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 





panel 

CULUHN 

1 



COLUMN 2 



column 

3 












" “ ^ MM 






PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

I09B 

79 

77 

201 

130 55 

55 

431 

101 

131 

55 

55 431 

101 

132 

60 

60 

43 L 

101 

118B 

79 

77 

201 

132 60 

60 

431 

101 

132 

60 

60 431 

101 

132 

60 

60 

431 

101 

L27B 

79 

77 

201 

132v 60 

60 

431 

101 

132 

60 

60 431 

101 

132 

60 

60 

431 

101 

1338 

79 

77 

201 

132' 60 

60 

431 

101 

132 

60 

60 431 

101 

132 

60 

60 

431 

101 

142B 

79 

77 

201 

132 65 

65 

441 

101 

132 

60 

60 441 

101 

132 

60 

60 

44 L 

101 

15 IB 

79 

77 

201 

132 60 

60 

441 

101 

131 

60 

60 431 

101 

130 

60 

60 

431 

101 





spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

P 1.1 III R 

T A 

HYA 

?XL 

m;k 

Nil 

1) 

Nil ft 

Nil 7 

UiL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

118 B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

2 03 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

127B 

79 

77 

79 

7/16 • 

42 

202 

202 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 

133B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 

142B 

79 

77 

79 

7/16 

45 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

15 IB 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


14L1 


5210 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

79 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 


3411 


5210 

.-1-18 B.. 

-79-. 

77 - 

-78-- 

.7/1-6 - • 

.4-5- 

-104 

•1-04- 

- - - - -5/46X4-3- 

. 5/-16- 

- o- 

• ■•344-1 


5240 

~ . 

•3441 

1278 

79 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 


3411 


5210 

1338 

79 

77 

78 

. 7/16 

45 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 


3411 


5110 

1428 

79 

77 

78 • 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 


5210 


3411 

1513 

79 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 


34U 


5210 


















SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


the «urlo trade center 





Civil & 

Structural 

Engin*«rs 





EXTERIOR 

>A|_L PANEL 

SCHEDULE 






DATE 12-5-67 



COLUMN 

2 



COL 

i 1 MM 

3 



CSL 

i Y P E 

EYi FY2 

CSu 

CSL 

TYPE 

r r 1 E 

Y2 

CSU 

CSL 


101 

122 

100 ICO 

431 

101 

122 

95 

85 

431 

101 


101 

126 

50 60 

421 

101 

126 

60 

60 

421 

1C1 


101 

125 

55 55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 


101 

125 

60 60 

421 

101 

125 

60 

60 

421 

101 


101 

126 

65 65 

421 

101 

126 

65 

65 

421 

101 


101 

122 

100 100 

431 

101 

122 

100 1 

00 

431 

101 

X 



weldments 



SEAT 

DETAIL 




SCR 

MQ f 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

202 

1/4 

XI5 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

202 

1/4 

X 12 

1/4 

0 


5210 

7221 

201 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5110 

CGtD> 

5210 

201 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

7221 

5110 

202 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

424L 

5210 

§51 ig 

202 

1/4 

X 14 

1/4 

0 

1212 

5210 

56 IO 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

3212 

103- 

1/4-X-1-3 

--1/-4 * 

0 - - • 

V510 

- -52-I0 - - 

- gpa 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

(454® 

5210 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

Q22Q 

5110 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

7441 

5210 

4510 

103 

i/4 X16 

1/4 

0 

3212 

5210 

5010 


4-01-356 

















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TJT1_E 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 

————- 

—•- 


—— 

—- 



— 



—— 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE f-Yl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 

79 

77 

201 

130 55 

55 

431 

101 

131 

55 

55 431 

101 

132 

60 

60 

431 

101 

318B 

79 

77 

201 

132 55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

327B 

79 

77 

201 

132 55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 431 

10 1 

132 

55 

55 

431 

101 

333B 

79 

77 

201 

132 55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

342 0 

79 

77 

201 

132 60 

60 

431 

101 

132 

60 

60 431 

IQ 1 

132 

60 

60 

431 

101 

351B 

79 

77 

201 

132 60 

60 

431 

101 

131 

60 

60 431 

101 

130 

60 

60 

431 

101 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3186 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

327B 

79 

77 

79 

7/16 

36 

202 

202 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 

3336 

79 

77 

79 

7/16 

42 

2 03 

2 03 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 

3426 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

351B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


X 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLGQR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

79 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 

-...34,86- 

.79. 

.7.7. .. 

- -7-8- - 

- 7/46 - 

• - -4-2- 

-104- 

-104- 

- - - 5/-16-X-13- 

• 5/-1-6 

-0 . 

... 

.. - 5210 •• 

. - 3411 

327B 

79 

77 

78 

7/16 

42 

103 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

3411 

5210 

333B 

79 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

3411 

5110 

342 B 

79 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5210 

3411 

351B 

79 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

3411 

5210 


4-81-357 

















SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON Civil & Structural Engineers 

Project [title ' ' [date 71 77 

THE isORLD TRADE CENTER EXTERIOR HALL ° AN EL SCHEDULE 12-5-67 


PANEL 

NUMBER 



COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

79 

77 

201 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

90 

90 

431 

101 

418B 

79 

77 

201 

126 

65 

65 

421 

101 

126 

65 

65 

421 

101 

126 

65 

65 

421 

101 

427B 

79 

77 

201 

125 

60 

60 

421 

101 

125 

60 

60 

<*21 

101 

125 

60 

60 

421 

101 

* 433B 

79 

77 

201 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

55 

55 

421 

101 

',442 B 

79 

77 

201 

126 

55 

55 

421 

101 

126 

60 

60 

421 

10 i 

126 

60 

60 

431 

101 

45 IB 

79 

77 

201 

122 

85 

35 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 


fiV* 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

lA 

O 

2 

NO 6 

z 

a 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4098 

79 

77 

79 

7/16 

70 

202 

202 

1MXI4 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

79 

77 

79 

7/16 

45 

202 

202 

1/4 X12 

1/4 

0 

161 1 

5210 

mi 

427B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

201 

201 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

201 

201 

1/4 X 9 

1/4 

0 

52J.O 

mi 

5110 

442 B 

79 

77 

79 

7/16 

42 

202 

202 

1/4 XI2 

1/4 

0 

£7241} 

5210 

<'4531) 

45 IB 

79 

77 

79 

7/16 

70 

202 

202 

1/4 Xi4 

1/4 

0 

tiVz 

5210 

Wo 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CGI 3 


409B 

79 

77 

78 

7/16 

60 

104 

103 

5/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

3212 

Z- 

... 41.8.0L 

_79_.. 

.7.7... 

.... 

- 7/1.6. . 

. .42. 

..-103.-. 

.1.03. 

.... _l/_4- XX3 ... 

-..-1/4. 

.o. 

- - 4510 

..52X0.- 

-G4-4-Q. 

2 

427B 

79 

77 

78 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5110 


5210 

2 

4330 

79 

77 

78 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5210 

C4^4G 

5110 

2 

442 B 

79 

77 

70 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

Cf22$> 

5210 

4510 


45 lB 

79 

77 

78 

7/16 

55 

103 

104 

5/16X16 

1/4 

0 

3212 

5210 

5010 













Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


6—21-67 


CULUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 




PANEL 




-- 

— - — 


————- 

- — — — 




HWWW ■ 




PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYi 

r Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

100S 

79 77 

213 

124 

100 

100 

441 

101 

526 

100 

100 

0 

0 

126 

90 

90 

441 

101 

300B 

79 77 

213 

124 

100 

100 

441 

101 

526 

100 

100 

0 

0 

126 

90 

90 

441 

101 





SPANUREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1006 

79 77 

79 

7/16 

70 

211 

211 

3/8 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

3006 

79 77 

79 

7/16 

75 

211 

211 

3/8 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


spandrel plate weldments seat detail 


PANEL NUMBER 

F LOQR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

o 

vn 

1 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1008 79 77 

78 

' 7/16 

60 

113 

113 

1/2 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

3313 

_30OB .79_ 77_ _ 

._78„_ . 

_7/16_ 

65 

• 113 

113 

_ 7/16X16_ 

1/4 

0 

5410 

5010 

3313 


















S KILLING, HEILE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Engineers 


PROJieT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITI.K EXTERIOR wall panel schedule 


DATS 


5-14-69 


COLUMN l 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 


1068 
1L5B 
1-24 B 
1368 
145 B 
154 B 


80 

80 

80 

eo 

80 


77 

77 

77 

77 

77 


80 77 


PANEL 

TYPE 

303 

303 

303 

303 

303 

303 


TYPE FYl F.Y2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


129 
132 
132 
132 
132 

130 


65 65 (434) 101 

60 60 1434) 101 

60 60 431 101 


60 60 
60 60 
65 65 


101 

101 

101 


129 

132 

132 

132 

132 

129 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

101 

130 

60 

60 

|434' 

101 

101 

132 

60 

60 

434 

101 

101 

132 

60 

60 

431 

101 

101 

132 

60 

60 

4341 

101 

101 

132 

60 

60 

434i 

101 

101 

129 

65 

65 

&34j 

101 



SEAT 

■DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106 B 

80 

77 

80 

7/16 

42 

103 

L03 

5/16X10 

5/16 

0 


1311 

5110 

1411 

1X5B 

86 

77 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X11 

5/16 

0 


5110 

14X1 

5110 

mi 

80 

77 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 


1411 

5110 

1411 

1368 

80 

77 

80 

7/16 

42 

103 

104 

5/16X11 

5/16 

0 


1411 

5110 

1411 

1458 

80 

77 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X12 

5/16 

0 


5110 

1411 

5110 

1548 

80 

77 

40 

7/16 

45 

104 

103 

5/16X11 

5/16 

0 


1411 

5110 

1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 




SEAT * DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1068 

80 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 


1311 

5110 

1411 

1X58 

60 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

WJ 


5110 

1411 

5110 

1246 

80 

77 

79 

7/16 

42 

203 

2 02 

5/16X11 

5/16 

0 


1411 

5110 

1411 

1368 

80 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 


1411 

5110 

1411 

145B 

80 

77 

79 

7/16 

45 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 


5110 

1411 

5110 

L54B 

80 

77 

79 

7/16 

45 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 


1411 

5110 

1311 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

1068 

80 

17 

78 

7/16 

42 

104 

104 

1X56 

80 

77 

18 

7/16 

42 . 

104 

104 

124 B 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

1)68 

80 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

1450 

80 

7? 

78 

7/16 

45 

104 

104 

1&4B 

80 

77 

76 

7/16 

42 

104 

104 


WE LO KENTS 



SEAT-DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X13 

5/16 

0 

3311 

5110 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

3411 

5110 

5/16X13 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

3411 

5110 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5110 

3311 


r 


4-81-360 





SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERT5ON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

TITLE 

DATE 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


12-5-67 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

*3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

2066 80 

T7 

303 

122 

LOO 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

10 1 

122 

100 

100 

431 

101 

215B 80 

77 

303 

124 

75 

75 

431 

101 

125 

70 

70 

431 

101 

126 

65 

65 

431 

101 

2248 80 

77 

303 

125 

60 

60 

421 

101 

125 

60 

60 

421 

101 

125 

60 

60 

421 

101 

236B 30 

77 

303 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

245B 80 

77 

303 

126 

70 

70 

431 

101 

125 

75 

75 

431 

101 

124 

30 

80 

431 

101 

254B 80 

77 

303 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2063 

80 

77 

80 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XIV 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2ISB 

80 

77 

80 

7/16 

50 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

Z248 

80 

77 

80 

7/16 

4 t 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


5110 

1111 

2368 

80 

77 

BO 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

2458 

SO 

77 

80 

7/16 

50 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

80 

77 

80 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

l 

—i 

1 * 

' 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 
** 

COL 3 

206B 

80 

77 

79 

7/16 

70 

203 

202 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

21M_. 

_8_0__ 

77 

79 

_ ..Jt£UL. 

_.£5_ 

_2.Q2__ 

202... 

. .. _ 1/A_X12_ 

. 174 ... 

... _Q_ . 

... xzxz 

5510 

5110 

2248 

90 

77 

79 

7/16 

42 

201 

201 

1/4 X10 

1/4 

0 

4141 

5110 

C744t) 

2368 

BO 

77 

79 

7/16 

45 

201 

201 

1/4 X 9 

1/4 

0 

7221 

5110 

tTzi 

2458 

80 

77 

79 

7/16 

55 

202 

202 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

80 

77 

79 

7/16 

70 

202 

202 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANOREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2068 

80 

77 

78 

7/16 

60 

104 

104 

215B 

80 

77 

78 

7/16 

45 

103 

103 

224ft 

80 

77 

78 

7/16 

42 

103 

102 

2366 

80 

77 

78 

7/16 

42 

102 

103 

2458 

30 

77 

78 

7/16 

50 

103 

103 

2540 

80 

77 

78 

7/16 

60 

103 

103 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

3212 

5110 

1/4 X14 

1/4 

0 

32J^Z 

5510 

5110 

1/4 XU 

1/4 

0 


5110 

<745CS 

1/4 Xil 

1/4 

0 

«£40 

5110 

/744Q) 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

5310 

3212 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

3212 

5110 












SKILLING, HELLE, CHRIST! AN5EN, ROBERTSON 


Structural & Civil Enginaars 


PROJBCT 


THE WORLD TRADE CEMTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 






PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSU 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


306B 

80 

77 

303 

129 

65 

65 

431 

101 

129 

60 

60 

431 

101 

130 

60 

60 

431 

101 


315B 

eo 

77 

303 

132 

55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

L32 

55 

55 

431 

101 


324 B 

80 

77 

303 

132 

55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 

431 

101 

132 

55 

55 

431 

"734 

101 

4 

336B 

80 

77 

303 

132 

55 

55 

'434 

101 

132 

55 

55 | 

r 43? 

101 

L32 

55 

55 

101 

4 

345B 

80 

77 

303 

132 

60 

60 

434 

101 

132 

60 

60 

434 

101 

132 

60 

60 

434 

101 

4 

354B 

80 

77 

303 

130 

65 

65 

A1S 

101 

129 

65 

65 

£34 

101 

129 

70 

70 

434 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

80 

77 

80 

7/16 

45 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

80 

77 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5X10 

324 B 

80 

77 

80 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

80 

77 

80 

7/16 

42 

103 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

80 

77 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

80 

77 

80 

7/16 

46 

104 

103 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3068 

80 

77 

79 

7/16 

45 

203 

203 

3.158 

30 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

324B 

80 

77 

79 

7/16 

42 

202 

202 

3360 

80 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

345B 

80 

77 

79 

7/16 

42 

203 

203 

354B 

90 

77 

79 

7/16 

46 

203 

203 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

306B 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

315B 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

104 

324B 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

103 

336B 

80 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

345B 

80 

77 

78 

7/16 

45 

104 

104 

354B 

80 

77 

78 

7/16 

42 

104 

L04 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X11 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

5/16X10 

5/16 

6 

1411 

. 5 U0 ' 

1411 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X12 

5/16 

0 

3311 

5110 

3411 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

3411 

5110 

5/16X12 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

3411 

5110 

3411 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

3411 

5110 

5/16XL3 

5/16 

0 

3411 

5110 

3311 








5KILLING-HELLE-CHR1STIANSEN-R0BERT50N 


PROJECT 


THE .-.OR ID TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR -ALL FA-vEL SCHEDULE 


DATE 


! 2 " 5-67 


©""VISIONS 


COLUMN 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY 1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY 1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y 2 

CSU 

CSL 

4060 

80 

77 

303 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

ICO 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

415B 

80 

77 

303 

124 

80 

80 

431 

101 

125 

75 

75 

431 

101 

126 

70 

70 

431 

101 

424B 

80 

77 

303 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

125 

65 

65 

421 

101 

436B 

30 

77 

303 

125 

55 

55 

421 

101 

125 

60 

60 

421 

101 

125 

60 

60 

421 

101 

445B 

80 

77 

303 

126 

65 

65 

431 

101 

125 

70 

70 

431 

101 

124 

75 

75 

431 

101 

454B 

ao 

77 

30 3 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 

122 

100 

100 

431 

101 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

i fi 

i o 

1 z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

80 

77 

80 

7/16 

70 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

80 

77 

80 

7/16 

55 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

80 

77 

80 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

80 

77 

80 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5110 

cSTTo) 

445B 

80 

77 

80 

7/16 

50 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

80 

77 

80 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

o 

V71 

t 

1 

MO 6 

NO 7 

COL L 

COL 2 

COL 3 

4068 

80 

77 

79 

7/16 

70 

203 

202 

1/4 XI5 

1/4 

0 

5110 

1212 

511C 

4.153-. 

-ao_ 

..7-7-..- 

.... 7.9-... - 

. .. . _7Y-l-6- 

- - 55- 

-2-02 - 

-2-02- 

-174- X-l-2-- 

- -174- 

— 0 •- 

.1-2-12 

. 5.5 LO- - 

_51-10 

424B 

80 

77 

79 

7/16 

45 

201 

201 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

43 6 B 

80 

77 

79 

7/16 

42 

201 

202 

1/4 XlO 

1/4 

0 

1111 

5110 

(414? 

445 B 

80 

77 

79 

7/16 

55 

202 

202 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4549 

ao 

77 

79 

7/16 

70 

202 

203 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

406B 80 7? 

4158 80 77 

424B 80 77 

436B 80 77 

445B 80 77 

454B 80 77 


FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

78 

7/16 

60 

104 

104 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

3212 

78 

7/16 

50 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

3212 

5510 

78 

7/16 

42 

103 

102 

1/4 Xll 

1/4 

0 


5110 

78 

7/16 

42 

102 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

£74 5_q) 

5110 

78 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

5310 

78 

7/16 

55 

104 

104 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

3212 


5110 

5210 

3212 

5110 


















WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLc 2: JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT THg wQRLD 

TRADE CENTER 

title cXTERIGR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


S^ISIONS 


PANEL 

TYPE 


Cu 

LUi-iN 

1 



COLUMN 

2 


COLUMN 

3 



PANEL NUMBER 

TYPE 

r Y1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 rY£ 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


200B 60 78 

212 

124 

100 

ICO 

44 L 

441 

524 

roo loo 

0 0 

122 

100 100 

441 

441 


400B 80 78 

212 

124 

IOC 

100 

441 

441 

524 

100 100 

0 0 

122 

100 100 

441 

441 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

80 

78 

80 

7/16 

65 

113 

113 

3/8 XI6 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

40GB 

80 

78 

80 

7/16 

70 

113 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

2003 

80 

78 

79 

7/16 

70 

211 

4003 

80 

78 

.79 

7/16 

75 

211 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NQ 5 

NO 6 

wO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

211 

211 

7/16X16 

7/16X16 

1/4 

1/4 

0 

0 

1313 

1313 

5010 

5010 

5610 

5610 

















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginitn 


PROJBCT 


THE WORLD TRAOE CENTER 


ITITL-B 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


’KVIStOMS 


COLUMN I 


PANEL NUMBER 


1033 

1128 

12.18 

1306 

1398 

I486 

1376 


81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 


78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 


PANEL 

TYPE 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 


TYPE PY1 FY2 CSU CSL 


123 

129 

129 

129 

130 
129 
125 


85 85 

60 60 


934 

*25 


441 
431 

60 60 431 431 

60 60 431 431 

60 60 
60 60 
75 75 



COLUMN 2 
TYPE FYi FY2 CSU CSL 


124 

129 

129 

130 
130 
129 
124 


75 75 431 431 

60 60 53 431 


60 60 431 

60 60 431 

60 60 [434 

60 60 434 

75 75 


431 

431 

441 

441 

431 


TYPE 

125 

129 

129 

130 
130 
129 
123 


COLUMN 3 

FY1 FY2 CSU CSL 


70 

60 

60 

60 

60 

60 

90 


70 431 431 

60 £29 431 

60 431 431 

60 431 431 







SPANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

81 

78 

81 

7/16 

70 

113 

103 

1/4 Xl4 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1128 

81 

70 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

121 B 

81 

78 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

81 

78 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

81 

78 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1488 

81 

78 

81 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

1578 

81 

78 

81 

7/16 

70 

103 

113 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 



SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

81 

70 

80 

7/16 

70 

113 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

L128 

01 

78 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X11 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

w 

” BT 

78 

’ '"80 

77 IS 

42 

103 

103 

5716X10 

'5/16 ‘ 

0 

5210 

1411 

52 TO 

1300 

81 

7B 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

81 

78 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

81 

78 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157 B 

81 

78 

30 

7/16 

70 

103 

113 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


VELOMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

81 

78 

79 

7/16 

65 

211 

203 

5/16X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

UL2B 

81 

78 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

81 

78 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

81 

78 

79 

7/16 

42 

202 

203 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139 B 

81 

78 

79 

7/16 

42 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

148 B 

81 

78 

79 

7/16 

45 

203 

203 

5/16X12 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

81 

78 

79 

7/16 

70 

203 

211 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1 








SK1LLING-HELLE-CH RISTI AN SEN-ROBERTSON Civil A Structural Engi 



PROJECT 

TITLE 

DATE , „ _ _ 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

12-5-6? 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

r AN fcL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

203B 

31 

78 

302 

120 

100 

100 

441 

441 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

2I2B 

61 

7 B 

302 

121 

90 

90 

431 

431 

121 

90 

90 

431 

431 

122 

80 

BO 

43i 

431 

221 B 

31 

73 

302 

125 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

. ,2306 

31 

78 

302 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

• 239B 

81 

78 

302 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

125 

65 

65 

421 

421 

•> ^*.2468 

31 

78 

302 

122 

85 

85 

431 

431 

121 

90 

90 

431 

431 

121 

100 

100 

431 

431 

• 2576 

31 

78 

302 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

441 

431 


2 






SPANDREL 

PLATE 


MELONENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

81 

78 

81 

7/16 

80 

113 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212 B 

81 

78 

81 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

81 

78 

81 

7/16 

42 

1*2 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

<253 ) 

5210 

5210 

2 3 OB 

81 

78 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

nil 

nn 

239B 

81 

78 

81 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

81 

78 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

81 

78 

81 

7/16 

80 

103 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



o. - . 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

81 

78 

80 

7/16 

80 

113 

103 

2128 

-81- 

-7-8 — 

-80. 

-446- 

-65-- 

-1-03- 

-103- 

22 IB 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

102 

230B 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

102 

2398 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

102 

248B 

81 

78 

80 

7/16 

65 

103 

103 

2578 

81 

76 

80 

7/16 

80 

103 

113 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

81 

78 

79 

7/16 

65 

211 

203 

212B 

fll 

78 

79 

7/16 

60 

202 

2G2 

2218 

61 

78 

79 

7/16 

42 

202 

201 

2306 

81 

78 

79 

7/16 

42 

201 

201 

2398 

31 

7B 

79 

7/16 

45 

201 

202 

248B 

Si 

78 

79 

7/16 

60 

202 

202 

2576 

31 

78 

79 

7/16 

85 

202 

211 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CCL 2 

CDL 3 

1/4 X15 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

-174- X I2 

■4/4 

.0- 

-$510 

-5O40-- 

52-10- - 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

Cf24ft 

5210 

0 X0 

1/4 

0 

un 

5210 

nn 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

nil 

5210 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X14 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 

WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

,5/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 XI3 

2/4 

0 

5220 

5010 

5210 

1/4 X10 

2/4 

0 

5210 

7221 

4210 

0 X 0 

1/4 

0 

<53 > 

5210 

4241 

1/4 Xto 

1/4 

0 

5Ho 

7221 

5210 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X15 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-BI-366 










SKILLING, HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


riTL* 


Structural A Civil Engirt**™ 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEOULE 


DATS 


^VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FYZ 

CSU 

CSL 

TYPE 

303B 

81 

78 

3G2 

123 

90 

90 

(434) 

441 

124 

75 

75 

431 

431 

125 

3.12 B 

01 

78 

302 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

3213 

81 

78 

302 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

330B 

81 

78 

302 

129 

55 

55 


431 

130 

50 

50 

431 

431 

130 

339B 

81 

76 

302 

130 

55 

55 

434 

441 

130 

55 

55 

434 

441 

130 

3:4 8 B 

81 

78 

302 

L29 

60 

60 

434 

441 

129 

60 

60 

434 

441 

129 

3578 

81 

78 

302 

125 

75 

75 

434 

431 

124 

80 

80 

434 

431 

123 


COLUMN 3 

FYl FY2 CSU CSL 


70 70 431 431 

60 60 431 431 

55 55 431 431 

55 55 431 431 

55 -55 f434| 441 
60 60 434 441 

100 100 434 441 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

30 3 B 

81 

78 

31 

7/16 

70 

112 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312 B 

81 

78 

81 

7/1-6 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

3216 

81 

78 

Ml 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330 B 

81 

78 

Ml 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

31 

78 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X11 

3/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1488 

81 

78 

81 

7/16 

42 

104 

103 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357 B 

81 

78 

31 

7/16 

75 

103 

113 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

81 

78 

80 

7/16 

70 

113 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

30,28 

91 

78 

BO 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

3Z1B 

81 

" 78 “ 

BO" 

7/» 

36 

'103 

163 - 

3/16X10' 

57T6 

"0 

... 5YA0 - 

1411 

■ szro 

3300 

81 

76 

80 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

01 

78 

80 

7/16 

42 

184 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

81 

78 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

81 

78 

80 

7/16 

73 

103 

113 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 










5KJLLING-HELLE-CHRI5TIANSEN-ROBERTSON 


Civil A Structural Engine«rs 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


12-5-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

F v 2 

CSU 

CSL 

4038 

81 

78 

302 

120 

100 

100 

441 

441 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

412B 

81 

78 

302 

121 

100 

100 

431 

431 

121 

100 

LOO 

431 

431 

122 

85 

85 

431 

431 

4218 

81 

78 

302 

125 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

4306 

81 

78 

302 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

A39B 

81 

78 

302 

L24 

60 

60 

421 

421 

L24 

60 

60 

421 

421 

125 

55 

55 

431 

421 

44 8B 

81 

78 

302 

i 22 

80 

BO 

431 

431 

121 

90 

90 

431 

431 

121 

90 

90 

431 

431 

457B 

81 

78 

302 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

441 

441 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

81 

78 

81 

7/16 

85 

113 

103 

1/4 X14 

i/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

61 

78 

81 

7/14 

65 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

• I 

78 

81 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/6 

0 

5210 

mi 

5210 

4308 

61 

78 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

mi 

3210 

ini 

4398 

81 

78 

81 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 


5210 

4488 

81 

78 

81 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

5GTo 

5210 

4578 

81 

78 

81 

7/16 

80 

103 

113 

1/4 X14 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 




SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

81 

78 

80 

7/16 

85 

113 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 . 

&1 

J8 

80 ... 

..... .7/16_ 

.... .65 

. 103_ _ 

.1.03 

..1/4. X.12L _ 

i/4.... 

.0. 

.5210- 

_ .. 5.010... 

. _ 52.10 

421B 

81 

78 

60 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

ini 

3210 

nil 

439B 

81 

78 

80 

7/16 

42 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

<Z24C>) 

5210 

4488 

81 

78 

60 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

81 

78 

60 

7/16 

80 

103 

113 

1/4 X15 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4\B' 1 

i* Y 

r 




SFAMOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 0ETA1L 


i?PANEL 

/ 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


f/ 403B 

81 

78 

79 

7/16 

85 

211 

203 

1/4 X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

- "‘T - : • ■ .V 

4128 

81 

78 

79 

7/16 

65 

202 

202 

1/4 X13 

i/4 

0 

5210 

5010 

5210 

r 

4218 

91 

78 

79 

7/16 

45 

202 

201 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

nil 

5210 

4308 

81 

78 

79 

7/16 

42 

201 

201 

0 X 0 

1/4 

0 

nn 

5210 

1111 


2 4398 

31 

78 

79 

7/16 

42 

202 

202 

1/4 XU 

1/4 

0 

5210 

C^D 

5010 

5210 


4488 

81 

78 

79 

7/16 

60 

202 

202 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

5210 


457B 

81 

78 

79 

7/16 

85 

203 

211 

1/4 X 16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-368 








Civil 8c Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 6c JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TJTLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


OAT* 




PANEL 

TYPE 


CULUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

V 


panel 

NDnBE R 

TYPE 

PY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

EY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 

81 79 

210 

122 

100 100 

441 

441 

524 

100 100 

0 

0 

124 

90 90 

441 

441 

300B 

81 79 

210 

122 

100 100 

441 

441 

524 

100 100 

0 

0 

124 

90 90 

441 

441 


6-21—67 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

81 

79 

81 

7/16 

85 

113 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

81 

79 

81 

7/16 

65 

112 

112 

5/16X16 

1/4 

r\ 

5410 

5010 

1313 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 81 79 

80 

7/16 

65 

113 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

-3-OOS-.-&L- 7-9- 

_ _ao_ 

- ... _7_/.L6. 

.....70_ 

.JL13L. 

j..13_ 

... 3./S A1A_ 

. .. i/4 .. 

0 

5410 

5010 

1313 























SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civil Enginatr* 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITU 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


5-14-69 


^-■VISIONS 


r 



COLUMN I 


COLUMN Z 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4 

109 B 

82 

79 

308 

L28 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

6 Q 

431 

431 


1.18 B 

82 

79 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 


L278 

82 

79 

309 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 


1338 

82 

79 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

4 

1428 

82 

79 

300 

129 

60 

60 

*434j 

441 

129 

60 

69 

|454| 

441 

-4 

L51B 

82 

79 

300 

129 

60 

60 

** 

441 

129 

60 

60 

(434) 

431 







SPANDREL 

PLATE 


weldments 



TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

129 

60 

60 

fcl4) 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

|434 

441 

128 

65 

65 

143^ 

431 


SEAT 

-OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1098 

82 

79 

82 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 Xl4 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

U8B 

82 

79 

82 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127 B 

82 

79 

62 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1-338 

82 

79 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

S210 

1411 

5110 

14 2 B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 XX5 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT-DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109 e 

82 

79 

01 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

LMB 

82 

79 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127 B 

82 

79 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1*3 3 B 

82 

79 

01 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

L42B 

82 

79 

81 

7/16 

42 

103 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1£1B 

82 

79 

B1 

7/16 

42 

104 

103 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

109 B 

82 

79 

00 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X16 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1181 

82 

79 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

02 

79 

80 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

2338 

82 

79 

60 

7/10 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

82 

79 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

82 

79 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-BI-370 






SKILLING-HELLE-CHRISTIAN5EN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLO TRADE CENTER 


Civil 8t Structural Engii 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


12-5-67 


/-“VISIONS 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

■2 

-/ 


PANEL 

NUMBER 

r AW tL 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

*T» 

-< 

ro 

CSU 

CSL 

2 cm 

82 

79 

300 

120 

90 90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

218B 

32 

79 

300 

124 

60 60 

431 

431 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

227B 

82 

79 

300 

123 

60 60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

233B 

B2 

79 

300 

123 

60 60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

242B 

32 

79 

300 

124 

65 65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

431 

421 

251B 

82 

79 

300 

120 

100 100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 


St ANDREI PLATE 


W6LQMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

62 

79 

82 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

21BB 

82 

79 

82 

7/14 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

< 3513 ) 

5210 


227B 

82 

79 

82 

7/14 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1111 

stio 

233B 

82 

79 

82 

7/14 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

242B 

82 

79 

82 

7/14 

42 

102 

102 

i/4 X 9 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

82 

79 

82 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 




& 


n.% 

v - - 




m. * 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

1 

2 | 
o l 
i 

*1 

i 

Z 1 
O 1 
1 

-J 1 

COL 1 

COL 2 

1 

I -J 

1 o 

1 o 

1 

l 

i 

209B 

82 

79 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 

.82 

79 

. 81 

7/16 

42 

103 

102 

1/4 X ID 

1/4 

0 


521.0 

CTT&b 

227B 

82 

79 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

2336 

82 

79 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

242B 

82 

79 

81 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

251B 

82 

79 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2098 

82 

79 

80 

7/14 

65 

103 

103 

i/4 XI2 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 

82 

79 

80 

7/16 

42 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

<2H§> 

5210 

C724Q) 

2278 

82 

79 

80 

7/16 

42 

102 

102 

0 X 0 

i/4 

0 

5110 

1111 

silo 

2338 

32 

79 

80 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

242 B 

82 

79 

80 

7/16 

45 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

ini 

5210 

1611 

251B 

82 

79 

80 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 










SKIUINO, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

Structural fc Civil Engineers 



projbct TH g TRAOE CENTER 

TITL* 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATS 

5-14-69 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

csu 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


309B 

82 

79 

300 

12B 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 


3I8B 

82 

79 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 


327a 

82 

79 

306 

129 

50 

50 

431 

431 

129 

50 

50 

431 

431 

129 

so 

50 

431 

431 


333 B 

82 

79 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

4 

342 B 

82 

79 

300 

129 

55 

55 

j4l4) 

431 

129 

55 

55 

(4341 

431 

129 

55 

55 

(4341 

431 

4 

3S1B 

82 

79 

300 

129 

60 

60 

|434/ 

431 

129 

60 

60 

\434| 

431 

128 

65 

65 

1434} 

431 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


.- ' H. ** ' - ’ AH** I -A * i - L . jL 1 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

103 

103 

3.18B 

82 

79 

382 

7/16 

36 

103 

103 

327B 

82 

79 . 

82 

7/16 

36 

103 

103 

333B 

82 

79 

02 

7/16 

36. 

103 

103 

342B 

82 

79 

02 

7/16 

42 

103 

103 

3518 

82 

79 

02 

7/16 

43 

103 

103 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 . 

COL 2 

COL 3 

1/4 XI3 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/16X 8 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FV4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

02 

79 

01 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 XI4 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3.18 B 

82 

79 

01 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

327 B 

02 

79 

01 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

3338 

02 

79 

01 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

S/16 

0 

5210 

1411 

5110 

3*28 

82 

79 

01 

7/16 

42 

103 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3510 

82 

79 

01 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

02 

79 

00 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3£8B 

82 

79 

00 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

32TB 

82 

79 

00 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

02 

79 

00 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

3428 

02 

79 

80 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3513 

82 

79 

00 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4—Bl-372 







S K ILL] NG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


TH£ WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


TITUE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


I 2 -5-67 


VISIONS 


409B 

82 

79 

4188 

82 

79 

4278 

32 

79 

433B 

82 

79 

4428 

82 

79 

45 IB 

82 

79 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 5 


PANEL 


— 



—— 

-- 

— 

— 

-- 

— 



— 


— 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY 2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY? 

CSU 

CSL 

300 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

300 

124 

85 

65 

431 

421 

124 

65 

65 

^21 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

300 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

300 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

55 

55 

421 

421 

300 

124 

60 

60 

431 

421 

124 

60 

60 

431 

421 

124 

60 

60 

431 

431 

300 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409 B 

82 

79 

82 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xil 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

82 

79 

82 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427 B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

43 3B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

ixi i 

5110 

442 B 

82 

79 

82 

7/16 

42 

102 

103 

1/4 XiO 

1/4 

0 

fy24Q) 

5210 


45 IB 

82 

79 

82 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 Xil 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


panel 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4099 

32 

79 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xil 

1/4 

◦ 

5010 

5210 

1212 

41B8 

82 

79 

81. 

7/16 

45 

103 

102 • 

.. . 1/4 XIO 

1/4 

.0 - 

1611 

5.210 

mi 

4278 

82 

79 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5X10 

1111 

5210 

4338 

82 

79 

81 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

82 

79 

81 

7/16 

42 

102 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

Ct 24(D 

5210 


4519 

82 

79 

81 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

r 2l 2 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

1 

! o 

1 z 

1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

82 

79 

80 

7/16 

70 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5010 

5210 

12X2 

4188 

82 

79 

80 

7/16 

45 

103 

102 

1/4 XIO 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

427B 

32 

79 

80 

7/16 

45 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4338 

82 

79 

8Q 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

82 

79 

80 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 Xil 

1/4 

0 

CnZZb 

5210 


451B 

82 

79 

00 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4-81-373 







WORTHINGTON, SKILLING, KELLE & JACKS 


Civil & Structural Engineers 


OM 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

C5L 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

7YPF 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

2QOB 82 80 

210 

123 

100 

100 

441 

441 

523 

100 

100 

0 

0 

122 

100 

100 

441 

441 

4003 82 80 

210 

123 

10Q 

100 

441 

441 

523 

100 

100 

0 

0 

L22 

100 

100 

441 

441 


6-21-67 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

82 80 

82 

7/16 

75 

113 

113 

3/8 XI6 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

82 80 

82 

7/16 

75 

113 

113 

3/a X16 

1/4' 

0 

1313 

5010 

5610 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO ft 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

82 

80 

81 

7/16 

65 

113 

113 

3/8 X16 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

82 

80 

SI 

7/16 

70 

113 

113 

3/e X16 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 
















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Enginoers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

F YI 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

o 

V* 

C 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1066 

83 

80 

300 

126 

65 

65 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

43 1 

127 

60 

60 

431 

431 

1156 

83 

80 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

124B 

83 

80 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

43 1 

129 

55 

55 

431 

431 

1366 

83 

80 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

1456 

83 

80 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

1548 

83 

80 

300 

127 

65 

65 

431 

431 

127 

65 

65 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

o 

2 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

83 

80 

83 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1153 

83 

80' 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

63 

80 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1368 

83 

80 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1456 

83 

80 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110, 

154B 

83 

80 

83 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

83 

80 

82 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

83. 

80. 

82 

7/.16 

36 

103 

103 . 

.5/16X10 

5/16 

0 

. 5110 

1411 

5110 

124B 

83 

80 

82 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1366 

03 

80 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

83 

80 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

83 

80 

82 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

83 

80 

81 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-BI-3 75 



















SKILUNO, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Englnitri 


PROJECT 


THE WORLD TftAOE CENTER 


TITL* 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 






PANEL 




—— 









———— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYI 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 


2060 

83 

80 

308 

120 90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

4 

215B 

03 

80 

308 

122 75 

75 

S3) 

431 

123 

70 

70 SZ3 

431 

123 

65 

65 

ESS 

431 


2248 

83 

80 

300 

123 60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 


336 B 

83 

80 

300 

123 65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

4 

245 8 

83 

80 

300 

£23 70 

70 

l£Z3 

431 

123 

70 

70 223 

431 

122 

80 

80 


431 


354 B 

83 

80 

300 

120 90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 431 

431 

120 

LOO 

100 

431 

431 






SPANDREL 

PLATE 



weldments 



SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

m 

set 

SCR 

MO * 


t«e 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 


2068 

83 

80 

83 

7/18 

60 

103 

103 

1/4 

Xll 

1 / 4 " 

0 

5110 


1212 


5110 


2t5B 

83 

88 

83 

7/18 

SO 

103 

102 

1/4 

XI1 

1/4 

0 

1212 


5510 


5110 

2 

2248 

83 

80 

83 

7/16 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

4420 


5U0 


1111 


386B 

S3 

80 

83 

7/16 

46 

102 

IQ2 

o 

X 0 

1/4 

0 

im 


5110 


im 


2HL5B 

83 

80 

83 

7/16 

65 

102 

102 

1/4 

xto 

1/4 

0 

5110 


5310 


1212 


2548 

83 

80 

83 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 







SPAN6REL 

PLATE 


weldments 




SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

let 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


206S 

83 

80 

82 

7/16 

65 

103 

103 

1*4 Xll 

1/4 

0 


5110 

1212 

5110 


2*5 » 

83 

80 

82 

7/16 

46 

103 

102 

1/4 XU 

1/4 

0 


1212 

5510 

5110 

;z 

Z24B 

81 

ad 

82 

7/16 

42 

102 

102 

6x6 

1/4 

0 


4110 

5110 

im 

a 

2368 

83 

80 

02 

7/16 

42 

102 

102 

oxo 

1/4 

0 


1111 

5110 

1111 

il 

2458 

63 

80 

82 

7/16 

50 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 


5110 

5310 

1212 

9 

254B 

83 

80 

02 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 


5110 

1212 

5110 






SPAMOREL 

PLATE 


WELDMENTS 




SEAT-DETAIL 



PANEL 

HUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

5 CL 

SCR 

NO 5 

RO 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


2068 

83 

80 

Ol 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XL2 

1/4 

0 


5110 

1212 

5110 


2X58 

83 

BO 

81 

7/36 

38 

1*3 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 


12X2 

5510 

5110 

z.- 

2248 

83 

80 

81 

7/16 

42 

1*2 

102 

1/4X8 

1/4 

0 


4110 

5110 

1111 


8668 

83 

BO 

81 

T/16 

42 

: 102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 


1111 

5110 

1111 


2*56 

*3 

•6 

81 

7/16 

50 

162 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 


5110 

5310 

1212 


2S4B 

83 

80 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 


5110 

1212 

5110 








WORTHINGTON 

, SKILL! 

an 


Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT j 

HE uGRID 

TRAUL C£ 

I'tTER 


i TITLE 

I 

cXTGx 

IOR 1-ALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 




PANEL 

C 

jLU/.M 

7 

X 


C Ci. 2 


COLUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSD 

CSL 

TYPE FYi FY2 C5U 

CSL 

TYPE FYI FY2 

csu 

CSL 



3Q6B 

83 

80 

300 

126 65 

65 

431 

431 

127 65 65 431 

431 

127 60 60 

431 

431 



315B 

83 

80 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 55 431 

431 

129 55 55 

431 

431 



324B 

83 

30 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 55 431 

431 

129 55 55 

431 

431 



336B 

83 

80 

300 

129 5 5 

55 

431 

431 

129 55 55 431 

431 

129 55 55 

431 

431 



345B 

83 

80 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 60 431 

431 

129 60 60 

431 

431 



3 54B 

83 

80 

300 

L 27 65 

65 

431 

431 

127 65 65 431 

431 

126 70 70 

431 

431 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 



306B 

83 

80 

83 

7/16 

45 

1C3 

103 

1/4 XI3 1/4 

0 

1311 5110 


1411 



315B 

83 

80 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 5/16 

0 

5110 1411 


5110 



324B 

83 

80 

83 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 8 5/16 

0 

1411 5110 


1411 



336B 

83 

80 

83 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 5/16 

0 

1411 5110 


1411 



3458 

83 

80 

S3 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 5/16 

.0 

5110 14H 


5110 



3 54B 

83 

80 

Q3 

7/16 

46 

103 

103 

1/4 X13 1/4 

0 

1411 5110 


1311 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

7A 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 NO 6 

MO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 



306B 

83 

80 

02 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X13 1/4 

0 

1311 5110 


1411 



3 15B 

83 

£0 

82 

7/16 

3 6 

103 

103 

5/16X 9 5/16 

0 

5110 1411 


5110 



324B 

83 

80 

82 

7/16 

36 

10 3 

103 

5/16X 9 5/16 

0 

1411 5110 


1411 



336B 

33 

80 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 5/16 

0 

1411 5110 


1411 



345B 

83 

80 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 5/16 

0 

5110 1411 


5110 



3 54B 

83 

80 

82 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X14 1/4 

0 

1411 5110 


1311 







S PanUR El 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



a 

PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 ’ 

F Y4 

SCI 

SCR 

NO 5 MO 6 

MO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 



3068 

83 

GO 

31 

7/16 

42 

i 03 

103 

1/4 XI3 1/4 

0 

1311 5110 


1411 



315B 

83 

80 

81 

7/16 

36 

i 03 

103 

5/16X10 5/16 

0 

5110 1411 


5110 



324B 

83 

80 

8 i 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 5/16 

0 

1411 5110 


T411 



336B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 5/16 

0 

1411 5110 


1411 



345B 

83 

80 

81 

7/16 

42 

104 

104 

5/16X11 5/16 

0 

5110 1411 


5110 


354B 

83 

80 

81 

7/16 

45 

103 

103 

1/4 X15 1/4 

0 

1411 5110 


1311 























SKILLING, HEULE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civil Enflii 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLI 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


c 


^VISION* 






PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 



PANEL 

number 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


406B 

83 

80 

300 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

4 

4L5B 

.03 

80 

300 

1Z2 

80 

80 


431 

123 

7* 

75 

421 

431 

123 

70 

70 

421 

431 

4 

424 B 

83 

80 

300 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

erg 

421 

123 

65 

65 

S3 

421 


43 6 B 

83 

60 

300 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

4 

445B 

83 

60 

300 

123 

65 

65 

gz?j 

431 

123 

65 

65 


431 

122 

75 

75 

RH) 

431 


4*54 B 

83 

80 

300 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

83 

00 

83 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XL 1 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4.158 

83 

80 

83 

7/1-5 

55 

102 

102 

1/4 XiO 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424 B 

B3 

80 

S3 

7/16 

43 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

4368 

83 

80 

S3 

7/ie 

42 

102 

L02 

0X0 

1/4 

0 

mi 

5110 

4120 

445 B 

83 

60 

83 

7/16 

50 

102 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

83 

80 

83 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

83 

80 

82 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4L5B 

S3 

80 

82 

7/16 

50 

103 

102 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

4240 

83 

60 

82 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

nil 

5110 

mi 

436B 

83 

80 

£2 

7/L6 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

mi 

5110 

4110 

445B 

83 

80 

82 

7/16 

46 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454 B 

83 

80 

82 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANOREL 

piATe 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

03 

80 

SI 

1/16 

70 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4.15 B 

83 

80 

81 

7/16 

55 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

4240 

83 

80 

SI 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5110 

nil 

436B 

83 

60 

81 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

ini 

5110 

4L10 

445 B 

83 

80 

81 

7/16 

50 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

83 

80 

81 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


f 


4—B1-378 









Civil & Structural Engineers 


DAT* 



WORTHINGTON. SKILLING. HELLE « JACKSON 

THE WORLD TRADE CENTER ^ title EXTERIOR v.'ALL FAMEl SCHEDULE 





CULUMN 

i 



COLUMN 

2 


COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 f Y2 

/•CM 

U J w 

CSL 

type 

F Y1 p Y2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 83 81 

210 

121 

100 100 

441 

441 

523 

100 100 

0 C 

123 

90 90 ■ 

441 

441 

3008 83 81 

21C 

121 

100 100 

441 

4^1 

523 

100 100 

0 0 

123 

90 90 

441 

441 


6 — 21 — 6 ? 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

r-LGCR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

83 

01 

83 

7/16 

70 

112 

112 

5/16X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

83 

81 

S3 

7/lb 

70 

112 

112 

S/lbXlb 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

fcUM 

1 cn 

1 m 

1 7> 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

10OB 

83 

81 

82 

?/16 

70 

112 

112 

300 B 

83 

.21 

82 

7/16 

75 

112 

112 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

MU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

5/16X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 














WORTHINGTON. SKIL’-IMG. 


: - I t ii "• . > *./<«« ■: 
■ » L • I. Ct K Vi >\ U ■lV V i 


PROJECT 


THE WORLD TP. A Dr CENTER 


TITLE 


CAtfi 


PANEL 


PANEL 

NUr, 

,BER 

TYPE 

103B 

84 

81 

300 

1128 

34 

81 

300 

121B 

84 

81 

300 

1306 

B4 

81 

300 

139B 

84 

81 

300 

1468 

84 

81 

300 . 

1578 

84 

81 

300 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

103B 

84 

81 

84 

112B 

84 

81 

84 

121B 

84 

81 

84 

130B 

84 

81 

84 

139B 

84 

81 

84 

1483 

84 

81 

84 

157B 

84 

81 

84 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

103B 

84 

31 

83 

1123 

84 

31 

S3 

12 IB 

84 

81 

' 33 

130B 

64 

81 

83 

139B 

84 

81 

83 

I486 

84 

SI 

83 

157B 

84 

81 

83 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

103B 

84 

81 

32 

112B 

84 

81 

82 

12 lB 

84 

81 

62 

130B 

84 

B1 

82 

139B 

84 

81 

62 

148B 

84 

81 

82 

157B 

84 

81 

82 


C. U L U ('■Y i 


TYPE 

= Y1 

FY2 

csu 

CSL 

122 

90 

90 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

<-31 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

124 

70 

70 

431 

431 


SPANUREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3/8 

70 

112 

103 

3/8 

42 

103 

103 

3/6 

42 

103 

103 

3/8 

42 

103 

103 

3/8 

42 

103 

103 

3/8 

42 

103 

103 

3/b 

75 

103 

112 


SPANDREL 

PLATE 


T4 

F v 4 

SCL 

$Ck 

7/16 

75 

112 

103 

7/16 

42 

1 03 

103 

' 7/16 

42 

103 

1C3 

7/16 

42 

103 

103 

7/ i 6 

42 

103 

103 

7/16 

42 

103 

103 

7/16 

75 

103 

112 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

7/16 

65 

112 

103 

7/16 

3 6 

103 

103 

7/16 

36 

103 

1C3 

7/16 

42 

103 

103 

7/16 

42 

103 

103 

7/16 

42 

103 

103 

7/16 

70 

103 

113 





TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

PY2 

csu 

CSL 

123 

75 

75 

431 

<•31 

124 

70 

70 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

4 31 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

4 31 

129 

50 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

^31 

43 1 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

<•31 

129 

60 

60 

431 

431 

123 

ao 

80 

431 

431 

122 

100 

100 

431 

431 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X14 

1/4 

C 

51 L 0 

1311 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/16X 8 

3/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1 51L 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/16X 9 

5/16 

0 • 

5210 

i4ir 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/16X10 

5/16 

0 

3210 

1411 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 Xi6 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

'>'0 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/* X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 






















SKILLING,HELUE,CHRISTIANSEN, ROftSRTSON Structural & Civil Enginairs 


T,TU * EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


DAT! 


'SION* 


PANEL NUMBER 

203B 84 81 

212B 84 81 

221B 84 81 

23 OB 84 81 

239B 84 81 

24 8 B B4 81 

2578 84 81 


PANEL 

TYPE 


COLUMN 1 


TYPE FYl FY2 CSU CSL 

120 100 100 431 441 

120 85 85 {4241 431 

124 60 60 421 421 

123 60 60 411 421 

123 65 65 4 21 421 

121 85 85 (4231 431 

120 90 90 W 24 ) 431 




COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

441 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 

90 

431 

431 

431 

120 

85 

85 

S3 

431 

121 

85 

35 

gm 

431 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

. 60 

421 

421 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

431 

120 

90 

90 


431 

120 

90 

90 


431 

431 

120 

90 

90 

I 424 J 

431 

120 

100 

100 

431 

441 


5-14-69 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT -OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

RY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL l 

i. 

1 

1 j 

j s 

COL 3 

203B 

84 

81 

84 

3/8 

75 

112 

103 

1/4 

X13 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2L2B 

84 

Bl 

84 

3/8 

60 

103 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

84 

81 

84 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

84 

81 

84 

3/8 

42 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1X11 

5210 

1111 

239 B 

84 

81 

84 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

248 B 

84 

61 

84 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

84 

81 

84 

3/8 

75 

103 

112 

1/4 

X12 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

84 

81 

83 

7/16 

80 

112 

103 

U4 

X13 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

04 

81 

83 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

84 

81 

83 

7/14: 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

b 

5210 

4120 

5210 

230 8 

84 

81 

83 

7/16 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

nn 

239 B 

84 

81 

83 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

nn 

5210 

248B 

84 

81 

83 

7/16 

60 

102 

103 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

84 

81 

83 

7/16 

80 

103 

112 

1/4 

XI2 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 













r 


•t«=«ONS 


WORTHINGTON. SKILLING. HSLLE « JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


J E R 10 R W ALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 





P A N E L 
TYPE 


Ci 

J L U M N 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

Pvi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

84 

81 

300 

122 

100 

100 

^31 

431 

123 

75 

75 

431 

43 1 

124 

70 

70 

431 

431 

312B 

84 

31 

300 

129 

35 

55 

431 

431 

229 

55 

55 

431 

4 31 

129 

55 

55 

431 

431 

32 lB 

84 

81 

300 

129 


55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

3303 

84 

81 

300 

129 

55 

5 5 

421 

431 

129 

55 

55 

421 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

339B 

84 

81 

300 

129 

5 5 

55 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

3483 

34 

81 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

4 31 

129 

60 

60 

431 

431 

357B 

84 

81 

300 

124 

75 

75 

431 

431 

123 

80 

80 

431 

431 

122 

100 

100 

431 

431 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 0ETA1L 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CDL 3 

3038 

84 

81 

84 

3/8 

70 

112 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

84 

81 

64 

3/6 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

321& 

84 

81 

84 

3/8 

36 

103 

103 

5/16X 6 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

84 

81 

64 

3/8 

36 

103 

103 

5/16X 8 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

84 

61 

84 

3/8 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

348b 

84 

81 

84 • 

3/8 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

84 

81 

84 

3/8 

75 

103 

112 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


v 
/ \ 






SPANUR EL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO' 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

84 

81 

83 

7/16 

75 

112 

103 

1/4 XL4 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

84 

81 

83 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

o 

1511 

5210 

1411 

321b 

84 

si 

83 

7/16 

42 

103 

103 ' 

5/16X '9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

33Q8 

84 

81 

83 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 3 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

84 

81 

83 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3486 

84 

8 1 

S3 

7/16 

42 

103 

1 03 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

84 

81 

S3 

7/16 

75 

10 3 

112 

1/4 X15 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 







SPA 

ft DR E L 

PLATE 


W 6 L DM 

ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

in 

O 

MU 6 

NO 7 

CDL L 

COL 2 

COL 3 

303B 

84 

a i 

82 

7/16 

6 5 

112 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

84 

81 

82 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

r\ 

1511 

5210 

1411 

3216 

84 

8 1 

82 

7/16 

36 

103 

103 ' 

5 /16 X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

84 

81 

82 

7/16 

36 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

84 

81 

92 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

84 

81 

82 

7/16 

42 

103 

103 

5/16X10 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

84 

8 1 

82 

7/16 

70 

103 

113 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginaars 


PROJECT 


THE WORLD TRACE CENTER. 


TITUC 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


5-14-69 


^P^VJJION* 


COUUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 






PANEL 





— 

— ■ - 

- -- 

——— 


■— 

———— 


———— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FYl FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


403B 

84 

si 

300 

120 100 

100 

431 

441 

L20 

LOO 100 431 

431 

120 

100 

100 

431 

431 

4 

41'2B 

84 

81 

300 

1Z0 

90 

90 

MS 

431 

120 

LOO 100 4?24) 

431 

121 

90 

90 

613 

431 


421B 

84 

81 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

123 

65 65 421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 

4 

4308 

84 

81 

300 

123 

60 

60 

411 

421 

L23 

60 60 411 

421 

123 

60 

60 

[4l4i 

421 


439B 

84 

81 

300 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 60 421 

421 

124 

60 

60 

421 

431 

4 

448B 

84 

81 

300 

121 

80 

80 

MS 

431 

120 

35 35 523 

431 

120 

85 

85 

£13 

431 


457B 

64 

81 

300 

120 

90 

90 

431 

431 

120 

90 90 431 

431 

120 

100 

100 

431 

441 






$RANDft€L 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT.DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


P.Y4 

set 

SCR 

NO 

5 NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


403B 

84 

81 

84 

3/8 


30 

112 

103 

1/4 

X12 1/4 

0 

1013 


5210 


5010 


4.S28 

84 

81 

84 

3/8 


60 

103 

102 

1/4 

X 9 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


421B 

84 

81 

84 

378 


46 

102 

102 

1/4 

X 8 1/4 

0 

5210 


1111 


5210 


430B 

64 

61 

*4 

3/8 


42 

iai 

102 

0 

X 0 1/4 

0 

1111 


5210 


nn 


439 B 

84 

81 

34 

3/8 


42 

102 

10 Z 

1/4 

X 8 1/4 

0 

5210 


mi 


5210 


448B 

84 

81 

34 

3/8 


55 

102 

103 

1/4 

X 9 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


457B 

84 

81 

84 

3/8 


75 

103 

112 

1/4 

X12 1/4 

0 

5010 


5210 


1013 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

■s ^ ■ 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

84 

81 

83 

7/L6 

80 

112 

103 

1/4 X13 

i/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

84 

81 

83 

7/16 

60 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

84 

81 

83 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

84 

81 

83 

7/16 

42 

101 

102 

0X0 

1/4 

0 

nn 

5210 

lill 

4396 

84 

81 

83 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

4120 

5210 

448 B 

84 

81 

83 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

84 

81 

83 

7/16 

75 

103 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

RY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CGL 2 

COL 3 

4038 

84 

81 

82 

7/16 

85 

113 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4X26 

84 

81 

82 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

84 

81 

82 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4*30 B 

84 

81 

82 

7/16 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

lill 

5210 

nn 

4398 

84 

81 

82 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

7240 

5210 

4488 

84 

81 

82 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

84 

61 

82 

7/16 

80 

103 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-81-383 












WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLO TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR ‘JAIL PANEL SCht'DULt 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

type 

fyi 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

r-Yi 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 

84 

82 

210 

123 

ICO 

100 

A41 

441 

523 

loo 

100 

0 

0 

121 

100 

100 

441 

441 

400B 

84 

82 

210 

123 

iOO 

ICO 

441 

441 

523 

100 

100 

c 

0 

121 

100 

LOO 

441 

441 


SPAndREL plate weldments seat detail 


PANEL 

number 

F LDOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

iv 0 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

84 32 

34 

3/8 

70 

112 

112 

5/16X16 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400 B 

84 82 

34 

3/8 

75 

112 

112 

5/16X16 

1/4 

-1 

1313 

5010 

5610 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

ivn 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

84 

82 

83 

7/16 

70 

112 

112 

5/16X16 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400 B 

84 

82 

83 

7/16 

75 

112 

112 

5/16XL6 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 














Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELIE u JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR V.ALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


^^V|SIOhiS 


C (> L U:-i lv 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

r Y2 

CSD 

CSL 

TYPE 

fyi 

F Y2 

csu 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1098 

85 

82 

300 

127 

; 60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

5 5 

55 

431 

431 

118B 

85 

82 

300 

125 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

43 1 

Ol 

128 

60 

60 

431 

431 

1278 

85 

82 

300 

128 

60 

60 

421 

431 

128 

oO 

60 

421 

431 

128 

60 

60 

421 

431 

133B 

85 

S 2 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

1428 

65 

82 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

43 1 

128 

60 

60 

431 

431 

15 IB 

85 

82 

300 

128 

60 

6 0 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

4 31 

127 

65 

65 

431 

431 






SPANDREL 

PLATE 


iiELDME 

NTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4. 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

nO " 7 

' COL 1 

COL Z 

COL 3 

109B 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1 All 

5210 

1411 

1276 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

5/16X 8 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

85 

82 

85 

3/B 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

35 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI3 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

L18B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X 13 

1/4 

0 

14U 

5210 

1411 

127B 

85 

82 

"84 

3/8 

42 

10'3 

103 

1/4 Xll 

174 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

1C3 

103 

1/4 X 14 

i/4 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

74 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

85 

32. 

83 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 XI3 

1/4 

0 

1411 

5210 

14U 

127B 

35 

82 

33 

7/16 

^2 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

85 

82 

33 

7/16 

4-2 

103 

103 

5/16X 9 

D /16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X15 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1-385 























SKILUNO, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

fnojiCT THE WORLD TRADE CENTER T 


Structural A Civil EnginMri 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


VISIONS 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSD 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4 

209B 

85 

82 

300 

120 

85 

85 

(424 

431 

120 

85 

83 

(4241 

431 

120 

85 

85 

&2A\ 

431 


218 B 

85 

82 

300 

123 

65 

65 

421 

431 

123 

60 

60 

421 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

4 

2Z7B 

85 

82 

300 

122 

60 

60 

S3 

421 

122 

60 

60 

411 

421 

122 

60 

60 

411 

421 

4 

23 3 B 

85 

82 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

<2E) 

421 


242B 

85 

82 

30© 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

431 

4 

251B 

85 

82 

300 

120 

85 

85 

t4§> 

431 

120 

90 

90 

f424) 

431 

120 

90 

90 

(424) 

431 


5-14-69 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

set 

SCR 

209 B 

85 

82 

85 

3/8 

60 

103 

103 

2188 

85 

82 

85 

3/8 

42 

102 

102 

227B 

85 

82 

85 

3/8 

42 

102 

101 

233B 

05 

82 

85 

3/8 

42 

101 

102 

242B 

85 

82 

85 

3/8 

42 

102 

102 

26 IB 

85 

82 

05 

3/8 

60 

102 

102 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


Nfi 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

0X0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

1/4 X 8 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

85 

62 

84 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2.1'BB 

85 

82 

04 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

2278 

85 

82 

84 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

6 

5110 

1111 

5210 

23 3 B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

101 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

2426 

83 

82 

84 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

25 IB 

85 

82 

84 

3/8 

60 

102 

103 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 

<—. ■ Wl l « Wf .a * ♦ 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

RV4 

SCL 

SCR 

209 B 

85 

82 

83 

7/16 

60 

103 

103 

2188 

85 

82 

83 

7/16 

42 

102 

102 

227B 

85 

62 

83 

7/16 

42 

102 

102 

233B 

85 

62 

83 

7/16 

45 

102 

102 

242B 

85 

82 

63 

7/16 

45 

102 

102 

251B 

85 

82 

83 

7/16 

60 

103 

103 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

1/4 X 9 

1/4 

0 

4510 

5210 

4120 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

1/4 X 9 

i/4 

0 

1111 

5210 

1611 

1/4 xio 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4—B l 




EXTER 



'IONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 







CULUf'iN 

1 





PANEL 




— 

- - - 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

pYX 

FY2 

csu 

CSL 

309B 

85 

02 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

3185 

85 

82 

300 

126 

55 

p5 

431 

431 

327B 

85 

82 

300 

128 

35 

55 

*21 

431 

3 33B 

85 

82 

300. 

129 

55 

55 

431 

431 

342 B 

85 

82 

300 

L29 

60 

60 

431 

431 

33 IB 

85 

82 

300 

128 

60 

60 

431 

431 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY^ 

SCL 

SCR 

309B 

85 

82 

65 

3/8 

42 

103 

103 

318B 

35 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 

327B 

85 

82 

85 

3/6 

36 

102 

102 

3330 

85 

82 

85 

. 3/8 

36 

103 

103 

342 B 

85 

82 

85 • 

3/3 

42 

103 

103 

35 IB 

85 

82 

85 

3/8 

42 

103 

103 


c. 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

spandrel 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

3Q9B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

31.8B. 

.35 

.3.2.. 

.34. 

3/8 

36 

1,03 

10.3 

327B 

85 

82 

84 

3/8 

36 

103 

103 

333B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

342 B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 

351B 

85 

82 

84 

3/8 

42 

103 

103 







SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

3188 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

32 7B 

85 

82 

83 

7/16 

36 

103 

103 

333B 

85 

82 

83 

7/16 

36 

103 

103 

342B 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 

351B 

85 

82 

83 

7/16 

42 

103 

103 


Civil & Structural 

Engineers 






IOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 

CULIJMN 2 



COLUMN 

3 




TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 



128 6U 

60 431 

43 1 

128 

55 

55 

431 

431 



126 55 

5 5 431 

4 31 

128 

55 

55 

431 

431 



128 55 

55 421 

43 1 

12B 

55 

55 

421 

431 



129 55 

55 431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 



128 60 

60 431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 



128 60 

60 431 

431 

127 

65 

65 

431 

431 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




NO 5 

NO 6 

2 

O 

-J 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



1/4 XI2 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1/4 X10 

1/4 

0 

5110 


1411 


5210 



5/I6X 3 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 



1/4 X13 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1/4 X13 

i/4 

0 

5210 


1411 


5210 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




NO 5 

NU 6 

o 

-si 

COL 1 


COL 2 


CDL 3 



1/4 X12 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



1/4 XI2 

1/4 

0 

1 411 


5210 


1411 



1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 


1411 


5210 



5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 



1/4 X14 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1/4 X13 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




NO 5 

NO 6 

NO 7 

CCJL 1 


COL 2 


COL 3 



1/4 XI3 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



1/4 X13 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 


1411 


5210 



5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


•- 

1/4 X14 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1/4 X14 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 











1 



4-B1-367 
























SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Engin««rs 


PftOJBCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


5-14-69 


r- 


IKONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 






PANEL 







-- 





—— 

— 


--- 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSU 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4 

4498 

85 

82 

300 

120 

90 

90 

424) 431 

120 

90 

90 


431 

120 

90 

. 90 


431 


4.18 B 

85 

B2 

300 

123 

65 

65 

421 

431 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

4 

427 B 

85 

62 

300 

122 

65 

65 i 

715 

421 

122 

65 

65 

4U 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

4 

433 B 

85 

82 

300 

122 

60 

60 

414 

421 

122 

60 

60 

623 

421 

122 

60 

60 

EED 

421 


4426 

85 

82 

300 

123 

60 

60 

421 

431 

123 

60 

60 

421 

431 

123 

60 

60 

421 

431 

4 

43 IB 

85 

82 

300 

120 

85 

85 241 431 

120 

85 

85 

(39 

431 

120 

85 

85 

f424) 

431 


X 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NQ 6 

NQ 

7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

409 B 

85 

82 

35 

3/8 

60 

103 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 


5010 

5210 

1212 

4UB 

81 

82 

35 

3/e 

45 

102 

10Z 

144 X 8 

1/4 

0 


1611 

5210 

nil 

42TB 

85 

82 

35 

3/8 

42 

102 

101 

0X0 

1/4 

0 


5X10 

1111 

5210 

433 B 

85 

62 

85 

3/B 

42 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 


5210 

ini 

5110 

442 B 

85 

82 

65 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 


iui 

5210 

1611 

45 IB 

85 

82 

85 

3/8 

55 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 


1212 

5210 

5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 




SEAT.DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

NQ 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409 B 

85 

82 

84 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 


5010 

5210 

1212 

-4LBB 

85 

.82. 

84. 

3/8 

45 

. 1.02. 

1.02 . 

1/4 X B 

1/4 

0 


1611 

5210 

nil 

427 B 

85 

82 

84 

3/8 

45 

102 

101 

1/4 X 7 

1/4 

0 


5110 

iiif 

5210 

433 B 

as 

82 

84 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 


5210 

nil 

5110 

4428 

85 

82 

84 

3/8 

42 

102 

10Z 

1/4 X 9 

1/4 

0 


mi 

5210 

1611 

45 IB 

85 

82 

84 

3/8 

60 

103 

103 

144 XiO 

1/4 

0 


1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NQ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


4098 

85 

82 

83 

7/16 

65 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5010 

5210 



4X88 

85 

82 

83 

7/16 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 



42TB 

85 

82 

83 

7/16 

45 

102 

101 

1/4 X 7 

i/4 

0 

5110 

1111 

5210 

-- 

4i33B 

85 

82 

83 

7/16 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 


Z 4428 

85 

82 

83 

7/16 

42 

102 

102 

Z/4 X 9 

1/4 

0 

4120 

5210 

4510 


45ZB 

85 

82 

83 

7/16 

60 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-388 





WORTHINGTON, SKILLING. HELLS £ JACKSO tt 


project the world 

TRADE 

CENTER 



TITLE 

'* \s ■ 
C A 


PANEL 


COLUMN 

1 


PANEL number 

TYPE 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSiJ 

CSL 

100S 85 83 

210 

121 

100 

100 

431 

441 

30QB 85 83 

210 

121 

100 

1G0 

431 

441 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1006 

85 83 

85 

3/8 

75 

112 

112 

3006 

85 83 

85 

3/8 

75 

112 

112 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

1006 

85 

83 

84 

3/8 

65 

112 

112 

300 a 

05 

83 

• ■ 84 • 

• -3 / 8 • 

70 

■ 1-12 • 

- 1-12 




Civil & Structural Engineers 


DATE 


’cRIOR WALL PANEL SCHEDULE 



COLUwiM 

2 



COLUMN 

3 


UJ 

C- 

>• 

l- 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

522 

100 

100 

0 

0 

122 

100 

100 

431 

441 

522 

100 

100 

0 

0 

122 

100 

100 

431 

441 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


NO 5 

NO 6 

1 2 
i a 

i ,, 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X16 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

1/4 X15 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


6-21—67 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 5 


NO 6 NO 7 


COL 1 ■ COL 2 COL 3 


t>/16X16 1/4 0 5410 

1/4 X16 . -1/4 - 0. . .5410 


5010 1313 

5010 . 1313 


4-61-389 

















ONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT* 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

1Q6B 

86 

83 

300 

USB 

36 

83 

300 

124B 

86 

83 

300 

1366 

86 

83 

300 

145B 

86 

83 

300 

154B 

86 

83 

300 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

r Y2 

cs u 

CS L 

125 

65 

65 

431 

431 

i 28 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

•421 

431 

128 

60 

6 0 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

126 

60 

60 

431 

431 

123 

60 

60 

431 

*31 

128 

55 

55 

421 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 


COLUMN 3 


YPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

126 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

55 

55 

421 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

125 

65 

65 

431 

431 


6 - 21 - 6 ? 


.. .. 




SPANDREL 

PLATS 


WELDMENTS 


.. 

SEAT DETAIL 

_ .... 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1060 

86 

83 

66 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

B6 

83 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

86 

83 

86 

3/8 

42 

103 

102 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1360 

86 

83 

86 

3/0 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1450 

86 

83 

66 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1548 

86 

83 

86 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2: 

o 

vi 

i 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

86 

83 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

USB 

86 • 

83 

85 

•• • 3/8 

42- 

1 03 • 

103- ' 

1/4 X12 

1/4 

• 0 

5110 

1411 

- 5110 

124B 

86 

83 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

86 

83 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1450 

86 

83 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

86 

83 

85 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 



PANEL 

NUhBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

. 103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

14U 

5110 

1411 

136B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1458 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1540 

86 ■ 

83 

84 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-390 













Civil & Structural Engineers 



'■QIONS 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

COLUMN 

FY1 FY2 

1 

csu 

CSL 

2068 

86 

83 

300 

120 

as 

as 

421 

431 

2158 

36 

83 

300 

121 

80 

80 

421 

421 

2248 

66 

83 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

2363 

86 

83 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

2456 

86 

83 

300 

122 

70 

70 

421 

421 

2548 

86 

63 

300 

120 

85 

85 

421 

431 


SPANDREL plate 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2068 

86 

S3 

86 

3/8 

55 

103 

102 

2153 

66 

83 

86 

3/8 

55 

102 

102 

224B 

86 

63 

86 

3/8 

45 

102 

102 

236B 

86 

83 

86 

3/8 

46 

102 

102 

2458 

86 

S3 

66 

3/8 

55 

102 

102 

2548 

86 

83 

86 

3/8 

55 

102 

102 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

CM 1 
>• 

U_ I 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

120 

85 

85 

421 

43 1 

120 

35 

85 

421 

431 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

65 

65 

411 

42 1 

122 

60 

60 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

75 

75 

421 

421 

121 

80 

80 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

35 

85 

421 

431 


WELDMENTS seat detail 


NO 5 

NO 6 

f' | 

C 1 

Z 1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

121 2 

5U0 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


6-21-67 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO. 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

86 

83 

85 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

86 

33 

35 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

86 

83 

85 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

o 

uii 

5110 

1111 

236B 

86 

83 

85 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

uu 

5110 

1111 

245B 

86 

83 

85 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

66 

83 

85 

3/8 

60 

102 

103 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

86 

83. 

84 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

66 

83 

84 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

2368 

86 

83 

84 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

2458 

86 

83 

84 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

86 

83 

84 

3/8 

60 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 










Civil & Structural Engineers 



>N» 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLS Gv JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT* 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY! 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 86 

83 

300 

125 

65 

65 

421 

431 

126 

65 

65 

421 

43 1 

126 

60 

60 

431 

431 

3I5B 86 

83 

300 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

431 

431 

324B 86 

83 

300 

128 

5p 

55 

421 

431 

128 

55 

55 

421 

^31 

128 

55 

55 

421 

431 

336B 86 

83 

300 

128 

55 

55 

431 

43 L 

128 

55 

55 

431 

431 

128 

55 

55 

43 i 

431 

345B 86 

83 

300 

128 

60 

60 

431 

431 

128 

60 

60 

431 

431 

12B 

60 

60 

431 

431 

354B 86 

83 

300 

126 

65 

65 

431 

43L 

126 

65 

65 

431 

4 31 

125 

70 

70 

431 

431 


. . 

_ 



SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

86 

83 

86 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

86 

33 

36 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3246 

86 

83 

86 

3/8 

36 

103 

102 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

86 

83 

86 

3/8 

36 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

86 

83 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

86 

83 

86 

3/8 

46 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 




SPAwDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

86 

S3 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

31-58 - 

86- 

-8-3 - 

. .$t> . 

• -3/ 8- 

_ ^2- 

103 

1-03 . . 

. -1/4X12 

. 1/4 

. 0 

5110 

. 14.1.1... 

. 51.10 

3248 

86 

33 

85 

3/8 

36 

103 

102 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

86 

83 

85 

3/a 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3458 

86 

83 

85 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

86 

83 

85 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

86 

83 

84 - 

3/B 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

86 

83 

84 

3/8 

36 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3366 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3^56 

86 

83 

84 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X14 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

86 

83 

84 

3/a 

45 

103 

103 

1/4 X13 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 












WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


The ',-iORLD TRADE CEi\i 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

AO 6 b 

C6 

83 

300 

4156 

86 

83 

300 

4245 

86 

83 

300 

436B 

86 

33 

3 00 

4455 

86 

83 

300 

4543 

86 

33 

300 


PANEL NUMBER FLOUR 


406B 

86 

S3 

86 

415b 

86 

83 

Bo 

4240 

86 

83 

oo 

4368 

86 

83 

36 

445S 

86 

83 

86 

4548 

86 

83 

86 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

4068 

86 

83 

8 5 

4158 

- 86- 

-83 

. 85- 

424B 

86 

83 

85 

436 S 

86 

83 

85 

44 5 B 

86 

83 

85 

4543 

86 

83 

35 


PANEL 

NUMBER 

r LGGR 

4068 

86 

83 

84 

415B 

86 

83 

84 

4243 

86 

33 

34 

436B 

86 

83 

84 

445B 

36 

83 

84 

454B 

86 

83 

84 


CLJLui-iN 1 


TYP 1* 

l-Yi 

r v 2 

osn 

C$1. 

120 

VO 

VO 

*21 

.j- 

o» 

i— 

121 

i-O 

85 

421 

421 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

60 

60 

411 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

120 

85 

85 

42 L 

431 


SPANDREL 

PLATE 


7* 

PY4 

SCL 

SCR 

3/S 

60 

103 

102 

3/8 

60 

102 

102 

‘3/S 

46 

102 

102 

3/d 

42 

102 

102 

3/S 

55 

102 

102 

3/8 

55 

102 

103 


SI 

'AMUR hi. 

PLAT 1- 


T 4 

FY4 

SCL 

SCK 

3 / d 

60 

103 

103 

3/8 

•• • -55- 

• •102 

102 

3/8 

45 

102 

102 

3/8 

42 

102 

102 

3/8 

50 

102 

102 

3/8 

60 

103 

103 


SPANDREL 

PLATE 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

3/8 

65 

103 

103 

3/a 

55 

102 

102 

3/8 

45 

102 

102 

3/8 

42 

102 

102 

3/8 

50 

102 

102 

3/8 

60 

103 

103 


Civil & Structural Engineers 


R FUR ’.-‘ALL PANEL SCHbUULc 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


6-21-67 


TYI'I. 

I ; Y1 

F Y2 

C S U 

US 5. 

TYPE 

FY1 

C V 
• • 

CSIJ 

CSL 

120 

VO 

VO 

421 

4 3 l 

120 

90 

90 

421 

431 

122 

75 

75 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

70 

70 

4 11 

41 1 

122 

70 

70 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

4 21 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

121 

80 

80 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

85 

85 

421 

431 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


K 0 5 

imO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

1/4X9 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5110 

mi 

1/4 X 7 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


WlfLUKfcNTS 



SHAT DETAIL 


NO 5 

MU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

... . 1-/4 X. 9 

.17 4. . 

0 

1212 

. . .5510 . . 

5110. 

1/4 X 7 

1/4 

0 

ini 

5110 

mi 

1/4 X 8 

1/4 

0 

mi 

5110 

ini 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

1/4 X 10 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


rfELDK 

ENT S 


SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

iv 0 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

1/4 X10 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

1/4 X 8 

L/4 

0 

nil 

5110 

nn 

1/4 X 8 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

1/4 XIO 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


exterior wall panel schedule 


DATE 


6 - 21-1 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

2003 

86 84 

210 

122 

100 

100 

431 

441 

522 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

44-1 

400B 

86 84 

210 

122 

100 

100 

431 

441 

5 22 

100 

loo 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

441 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

20GB 

36 84 

66 

3/8 

75 

112 

112 

1/4 X15 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

86 84 

86 

3/8 

80 

112 

112 

L/4 X14 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

86 84 

85 

3/8 

80 

112 

112 

1/4 X15 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4000 

86 -84- 

- 05 - 

■ 3/8 

80 

112 

1-1-2 - 

... - 1/4. X15. 

1/4 

0 

L313 

5010 

5.610 












WORTHINGTON, S !C ! L 




Civii c; Structural 

Engineers 





: J/;i 

L 

i‘-i E L iCnc O'i L c 





DATE 

6-21-67 


COLU.-'i'J 2 



COLUMN 

3 




TYPE FY1 r 

Y2 CSU 

OS L 

TYPE 

FY 1 FYZ 

CSU 

CSL 



122 

HO 

SO 4 2 i 

43 1 

123 

70 70 

421 

431 



127 

60 

60 431 

451 

127 

60 60 

431 

431 



127 

6 C 

60 421 

431 

127 

60 60 

421 

431 



128 

oO 

60 421 

451 

12S 

60 60 

421 

431 



126 

60 

60 431 

431 

128 

60 60 

431 

431 



127 

60 

60 431 

4 31 

127 

60 60 

431 

431 



122 

65 

85 431 

43 1 

121 

100 100 

431 

431 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




MO 5 

NO 6 

MD 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



1/4 

XI2 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 



1/4 

Xll 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 



1/4 

XU 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



1/4 

X10 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



1/4 

X12 

1/4 

0 

5210 

14U 


5210 



1/4 

XI2 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 



1/4 

X12 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




HO 


HO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



1 / 4 

XI2 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 



-1/4 

X 12 

- 1/4- 

0 

1511 

52-10- 


1411 



1/4 

XU 

1/4 

1) 

5210 

L411 


5210 



1/4 

xu 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



1/4 

X13 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



1/4 

X13 

1/4 

0 

14U 

5210 


1511 



1/4 

X13 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 




VI c L DMEii T 5 



SEAT OETAIL 




M3 5 

MlJ 6 

iMH 7 

CUL 1 

COL 2 


COL 3 



1/4 

X 13 

1/4 

a 

3110 

1311 


5210 



1/4 

X12 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 



1/4 

X12 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



1/4 

xu 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



1/4 

X13 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



1/4 

XI3 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 



1/4 

X14 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 











n 



A— B1-395 

























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHtDOLE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

MUMB E R 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

r Yi 

FY2 

CSu 

CSL 

TYPE 

• C YI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

203B 

87 

04 

300 

120 

ICO 

100 

431 

431 

120 

05 

85 

421 

43 1 

120 

35 

65 

421 

431 

2123 

97 

34 

300 

120 

80 

80 

421 

42 1 

120 

oU 

80 

421 

^■21 

120 

30 

80 

421 

421 

22 IB 

87 

84 

300 

123 

60 

60 

421 

421 

122 

60 

60 

411 

42 1 

122 

65 

65 

411 

421 

2303 

87 

84 

300 

122 

60 

6 0 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

411 

122 

65 

63 

411 

411 

239B 

87 

34 

300 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

42 1 

123 

65 

65 

421 

421 

2488 

87 

64 

3 00 

120 

S3 

35 

421 

421 

120 

S5 

£5 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

257B 

87 

84 

300 

120 

83 

85 

421 

421 

120 

85 

35 

421 

42 1 

120 

100 

100 

431 

431 






spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 5 

NO 6 

z 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2030 

87 

34 

37 

3/S 

70 

112 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

87 

84 

37 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

87 

84 

87 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X S 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

87 

84 

87 

3/3 

42 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

11X1 

5210 

1111 

2398 

87 

84 

87 

3/8 

46 

1C2 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2483 

87 

84 

87 

3/3 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2573 

87 

84 

87 

3/3 

70 

102 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

i'JU 6 

I'lfl 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

07 

G4 

86 

3/8 

70 

112 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212 D - 

87 

■S4~ • 

■36 • 

3/-3 

- 55 

102. 

L02- . 

.. 1/.4 X . 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

87 

84 

86 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X S 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2308 

87 

84 

86 

3/8 

42 

101 

101 

oxo 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

2396 

87 

84 

86 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

248B 

87 

84 

86 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

25 7B 

87 

84 

86 

3/3 

70 

102 

112 

1/4 XU 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

87 

84 

85 

3/0 

75 

112 

103 

2128 

87 

84 

85 

3/8 

55 

103 

102 

2218 

67 

84 

85 

3/3 

42 

102 

102 

230B 

87 

84 

85 

3/8 

42 

101 

101 

239B 

87 

84 

05 

3/3 

45 

102 

102 

2486 

87 

84 

85 

3/8 

60 

102 

102 

257B 

87 

84 

85 

3/8 

75 

103 

112 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

■NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X12 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X S 

1/4 

0 

5210 

11U 

5210 

0X0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 XU 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





















WORTHINGTON, SKILLING, 


& JACKSON 


PROJECT - ” __J TITLE - 

^ _THE riuR LD i P. u Db C itN i Fn j _ •* aT 


CUL Ur: ; v 1 


PANEL 

MUM 

B EP. 

? A H c L 

TV Pc 

TYPE 


r Y 2 

cs u 

C S L 

3036 

87 

54 

300 

121 

100 

100 

J' 

k—■> 

431 

3123 

07 

84 

300 

127 

60 

60 

421 

431 

32 IB 

87 

84 

300 

127 

33 

55 

421 

**31 

330B 

07 • 

84 

300 

128 

5^ 

5 5 

421 

421 

339B 

87 

84 

300 

128 

55 

55 

431 

**31 

348B 

87 

84 

300 

127 

60 

60 

**3l 

431 

357B 

87 

84 

300 

123 

75 

75 

42 L 

431 






S PANORcL 

PLAT!: 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

r Y4 

SCL 

SCR 

3036 

C7 

34 

07 

3/0 

75 

112 

103 

3123 

87 

84 

37 

3/0 

42 

103 

103 

3213 

07 

64 

87 

3/0 

42 

102 

102 

330B 

87 

84 

37 

3/8 

36 

102 

102 

339B 

87 

84 

37 

3/6 

42 

103 

103 

3486 

87 

84 

87 

3/8 

42 

103 

103 

3573 

87 

84 

87 

3/8 

80 

103 

112 






SPANDREL 

PLATE 


PA to E L 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3036 

87 

64 

06 

3/6 

60 

112 

103 

3 12 B 

87 

34 

C6 

3/3 

**2 

103 

103 

3216 

07 

84 

86 

3/a 

36 

103 

103 

3 30 B 

87 

84 

86 

3/ 8 

42 

102 

103 

339B 

37 

84 

86 

3/8 

42 

103 

103 

348 B 

87 

64 

86 

3/ a 

42 

103 

103 

357B 

87 

04 

86 

3/6 

80 

103 

112 






S PA iv!DR EL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3036 

87 

84 

65 

3/8 

70 

112 

103 

312B 

87 

04 

85 

3/8 

42 

103 

103 

3215 

87 

84 

85 

3/3 

42 

103 

103 

330B 

87 

64 

35 

3/8 

36 

102 

103 

3396 

87 

84 

85 

3/3 

42 

103 

103 

348B 

87 

84 

85 

3/ 8 

42 

103 

103 

3576 

87 

84 

85 

3/6 

75 

103 

112 


Civil & Structural Engineers 


I OR PAL L P AN E L SCHEDULE 



COLUMN 

2 



CULUMN 

3 


rvpc 

FY1 

FY2 

C Su 

Co L 

TYPE 

r Y 1 

FY 2 

c s u 

CSL 

122 

oO 

30 

421 

43 1 

123 

70 

70 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

55 

55 

421 

431 

127 

55 

55 

421 

431 

126 

5 5 

55 

421 

421 

128 

55 

55 

421 

431 

126 

60 

60 

431 

431 

123 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

4 31 

127 

60 

60 

431 

431 

122 

65 

85 

421 

431 

121 

100 

100 

431 

431 


6-21-67 


U Li L DM E N T S 


SEAT DETAIL 


MU 5 

MO 6 

■ JO 7 

cm l 

COL 2 

COL 3 

1/4 XU 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1/4 XU 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 X1 2 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


WELDMENTS 


MO 5 

NO 6 

NO 

1/4 

Xl 2 

1/4 

0 

1/4 

xu 

.1/4 

0 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1/4 

Xll 

1/4 

n 

1/4 

X12 

1/4 

0 

1/4 

X12 

1/4 

0 

1/4 

XL3 

1/4 

0 


SEAT DETAIL 


COL I 

CUL 2 

COL 3 

5110 

1311 

5210 

. 1511. 

5210. .. 

..1.411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1511 

5210 

1311 

5110 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


U 0 5 

N D 6 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X12 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1/4 XI2 

1/4 

0 

1511 

5210 

14U 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

i/4 .XU 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1/4 X 13 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 X13 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-397 




























WORTHINGTON, SKILLING. 


JACKSO 


Civil fit Structural Engineers 



CULUNfv 1 


EXicRIOR v ALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

07 

04 

300 

120 

100 

100 

431 

431 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

90 

90 

421 

431 

412B 

87 

84 

300 

120 

83 

05 

421 

421 

120 

35 

35 

421 

421 

120 

35 

85 

421 

421 

421B 

87 

84 

300 

123 

65 

63 

421 

<*21 

122 

65 

65 

4U 

421 

122 

70 

70 

411 

421 

43GB 

87 

64 

300 

122 

6b 

65 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

439B 

87 

84 

300 

122 

6b 

65 

411 

421 

122 

60 

60 

411 

421 

123 

60 

60 

421 

421 

448B 

87 

' 84 

300 

120 

SO 

SO 

421 

*■21 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

457B 

87 

84 

300 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

90 

90 

431 

431 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

403B 

87 

84 

87 

3/8 

75 

112 

102 

412B 

87 

84 

87 

3/8 

55 

102 

102 

42 IB 

87 

84 

87 

3/8 

46 

102 

102 

430B 

87 

84 

67 

3/8 

42 

101 

iOl 

439B 

87 

84 

87 

3/8 

42 

102 

102 

4488 

87 

84 

87 

3/8 

55 

102 

102 

457B 

87 

84 

87 

3/8 

70 

102 

112 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NU 6 

NO 1 ' 

COL i 

col 2 ' 

COL 3 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

nil 

5210 

0X0 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

40 3 B 

87 

84 

86 

3/S 

75 

112 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1013 

5210 

' 5010 

4120 

87 

84 

86 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

87 

84 

36 ' 

3/8 

""45 

102 

102 ' 

1/4 X 8 

1/4 

0 ■ 

• 5210 

1111 

5210 

430B 

87 

84 

86 

3/8 

45 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 

43 9B 

37 

84 

86 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8 B 

87 

84 

36 

3/8 

5 5 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 • 

5210 

457B 

87 

84 

86 

3/8 

70 

103 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

87 

84 

85 

3/8 

75 

112 

103 

1/4 

X12 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

87 

84 

85 

3/8 

60 

102 

102 

i/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 1B 

87 

84 

85 

3/8 

45 

102 

102 

• 1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

87 

84 

85 

3/8 

42 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

87 

84 

85 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

448B 

87 

84 

85 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

87 

84 

85 

3/8 

75 

103 

112 

1/4 

X12 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





















"VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE fit JACKSON 


PROJECT 


the world traoe center 


TITLE 


EXTE 


COLUMN 1 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

r Yi 

Fy2 

CSU 

CSL 

100B 

87 

85 

2i0 

120 

100 

100 

431 

431 

300B 

87 

85 

210 

120 

100 

100 

431 

431 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

J- Y4 

SCL 

SCR 

100B 

87 

05 

07 

3/0 

70 

U 2 

112 

3 OOU 

87 

H5 

07 

3/»> 


t 12 

1 L 2 



PANEL NUMBER FLOOR 

100B 87 85 86 

30.0.3. .. 37 .35 ..86 


SPANDREL PLATE 

T4 FY4 SCL SCR 

3/8 75 112 11 

3/S . 75 112 11 


ro ro 


Civil & Structural Engineers 



:R IGR WALL PANEL SCHEDULE 

| DATE 

6-21-67 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 F YT: 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

522 

100 100 

0 

0 

122 

100 

100 

431 

431 

522 

100 100 

0 

0 

122 

100 

100 

431 

431 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X13 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

1/4 X Li 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X14 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

X/4 X13 

1/4 

0 

5410 

5010 

131-3 


4—B1-399 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE 


WORLD TRADc CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


OUtUrl N 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

type 

FYI 

FY2 

c$u 

CSL 

TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

1095 

88 

85 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

1130 

38 

35 

300 

127 

60 

6 0 

421 

431 

127 • 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

1276 

88 

35 

300 

127 

60 

60 

421 

421 

127 

60 

60 

421 

421 

127 

60 

60 

421 

421 

1335 

88 

85 

300 

128 

60 

60 

421 

431 

128 

60 

60 

421 

431 

128 

60 

60 

421 

431 

1428 

88 

85 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

1313 

38 

85 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

1 

1 o 

i □ 

1 z 

1 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

. 88 

85 

38 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

118& 

88 

85 

88 

3/8 

42 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

14U 

5210 

1411 

127& 

88 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

68 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1518 

88 

65 

68 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL. 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1098 

88 

05 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

X 188 . 

. 8 . 6 . 

. 8 5... 

. . . .3 .7 _ 

. .. 37.8 . 

42- 

. .103 . 

-1.03 . • 

- - - 1/4 -Xll- 

-1/4 • 

0- 

• 1-411 

5210 - 

- 1411 

1276 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

1336 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1426 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1'4U 

5210 

1411 

15 IB 

68 

85 

37 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

:m[.1 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

109B 

88 

85 

36 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

88' 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

66 

35 

86 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1516 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1-400 















JUCVJSI0N6 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE £ 

L JACKSON 

^-•Clvil & Structural Engineers 



project THE w0rl0 TraDiE CENTER 

T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



CDLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSl 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 88 

85 

30 C 

120 

00 

30 

421 

421 

120 

80 

30 

421 

42 1 

120 

80 

80 

421 

421 

2188 88 

85 

300 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

122 

60 

60 

421 

421 

227B 88 

85 

300 

121 

60 

60 

411 

• 411 

121 

60 

60 

411 

41 1 

121 

60 

60 

411 

411 

233B 86 

85 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

2428 88 

85 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

2 5TB 88 

85 

300 

120 

BO 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

"FY4 

SC L 

SCR 

~ "NO" 5 ' 

NO 6 

NO 1 

COL T 

‘COL 2 ‘ 

COL "3 

209B 

88 

85 

88 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

88 

05 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 6 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

227B 

86 

85 

88 

3/6 

42 

101 

10 L 

0X0 

1/4 

0 

5110 

ini 

5210 

2 33B 

88 

85 

88 

3/8 

42 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

242B 

68 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

25LB 

88 

85 

88 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


c 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL NUMBER FLOOR T4 FY4 SOL SCR NO 5 ND 6 NO 7 CUL 1 COL 2 COL 3 


2095 

88 

85 

87 

3/8 


102 

102 

1/4 

A 

9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

W 

A 

8 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

22 7 B - 

88- 

-85- ■ 

■ - 87 - • 

3/3 • 

-42 

102 ' 

10-1 - • 

- - o- • 

X 

0 

1/4 

• 0 • 

•51T0 

nil 

• 521-0 

233B 

88 

85 

87 

3/8 

4;> 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

242 B 

88 

85 

87 

3/b 

45 

102 

102 

1/4 

X 

6 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

25 IB 

88 

85 

87 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 

X 

6 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

88 

85 

86 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

88 

85 

86 

3/3 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1611 

5210 

nil 

227B 

88 

85 

86 

3/8 

42 

102 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

233B 

88 

85 

86 

3/6 

45 

101 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

nn 

5110 

242B 

88 

65 

86 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

25 IB 

88 

85 

86 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-401 


























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT THg WQRL0 TRADE CENTER 

TITLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3096 

88 

85 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

43 1 

127 

60 

60 

421 

431 

318B 

88 

85 

300 

127 

52 

55 

421 

431 

127 

55 

55 

421 

431 

127 

55 

55 

421 

431 

3278 

88 

85 

300 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

127 

55 

55 

421 

421 

3333 

88 

85 

300 

128 

52 

55 

421 

431 

128 

55 

55 

421 

431 

128 

55 

55 

421 

431 

3423 

88 

85 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

127 

60 

60 

431 

431 

3513 

83 

85 

300 

127 

60 

60 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 

126 

65 

65 

431 

431 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

-J 

o 

SCR ' 

NO 5 

NO 6 

fib 7 

COL l' 

CUL 2 

COL 3 

309B 

88 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3 16B 

88 

85 

66 

3/8 

42 

IC2 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3276 

86 

85 

63 

3/6 

36 

102 

102 

!/<- X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

88 

85 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342S 

88 

85 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3516 

88 

05 

88 

3/0 

4p 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3Q9B 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

105 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

102 

1/4 Xll 

1/4 

0 

.14X1 

5210 

1411 

3-2 ?B - 

88 

85 

37 • 

• 3/8 • ‘ 

36 • 

102 * 

102- • 

.1/4 X 9 

■ 1/4- 

• • 0- • “ 

• -5110 

1411- 

5210 

3336 

88 

85 

87 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

51X0 

342B 

88 

85 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

14U 

5210 

1411 

35 IB 

88 

85 

87 

3/S 

45 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

number 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

83 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

88 

85 

86 

3/3 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

88 

85 

86 

3/3 

36 

102 

102 

1/4 Xio 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

88 

85 

86 

3/8 

36 

103 

103 

1/4 XU 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

88 

85 

86 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X12 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1-402 




















SKILLING, HIUE, CHRISTIAN SEN, ROiMTSON Structural A Civil Enginuurt 


r 


MVttMld 



THE WORLD TRADE CENTER 


TItEI 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



CCIUKN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

86 

65 

300 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

418B 

66 

65 

30C 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

4278 

88 

85 

3GC 

121 

65 

65 

4U 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

4339 

66 

85 

30C 

121 

60 

60 

411 

411 

121 

60 

60 

411 

411 

121 

60 

60 

411 

411 

442B 

66 

85 

30C 

122 

60 

60 

421 

421 

122 

60 

60 

421 

421 

122 

60 

60 

421 

421 

451B 

68 

65 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

60 

60 

421 

421 

120 

80 

BO 

421 

421 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR • 

NO 5 

NO-6 

N & 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4Q9B 

BB 

85 

88 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

41BE 

86 

85 

88 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427E 

86 

85 

66 

3/e 

45 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

5110 

Ull 

5210 

433B 

8B 

85 

88 

3/8 

42 

101 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 

68 

85 

88 

3/B 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

451B 

88 

85 

68 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

h- 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

i 

-i 1 
O 1 
U 1 

409B 

BB 

85 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

88 

85 

B7 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 

Ull 

4278 

.86. 

- 85 _ 

. 87 

.3/8 

.45 

101 _ 

101- 

... 0 . .X. 0 _ 

1/4 ... 

0 . 

. 5.110 

1111 

. 521.0 

433B 

88 

65 

87 

3/8 

42 

101 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5U0 

442B 

88 

65 

B7 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

4518 

86 

85 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

86 

85 

66 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

66 

85 

86 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

68 

85 

86 

3/8 

45 

102 

101 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4338 

88 

85 

86 

3/8 

42 

.101 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

4428 

88 

85 

86 

3/8 

42 

102 

-102 

1/4 X ^ 

1/4 

0 

1111 

.5210 

1611 

451B 

88 

85 

86 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


r 


6 - 21-67 




4-B1-403 





Civil & Structural Engineers 


-C 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 0. JACKSON 


PROJECT 

TITLE 

osamffli 

THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

mhBSiBuM 


PANEL 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 

88 86 

210 

121 

100 

100 

431 

431 

521 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

431 

400B 

88 86 

210 

121 

10G 

100 

431 

431 

521 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

431 

431 


SPANDREL PLATE WELDMENTS % SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

”'ND 5 

NO 6 ' 

' NO ' 7' 

COL 1 " 

COL 2 - 

‘ CDL '3 

2006 

88 

86 

88 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

88 

86 

88 

3/8 

75 

112 

112 

1/4 X13 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


c 


5FANDR EL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2006 

88 

86 

87 

3/6 

75 

112 

112 

1/4 XI4 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

88 

86 

87 

3/8 

75 

112 

112 

1/4 X14 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 














WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Enginaars 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


CULUNN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

.CSU 

CSL 

106B 

89 

86 

300 

124 

65 

65 

421 

431 

124 

65 

65 

421 

431 

125 

65 

65 

421 

431 

115 5 

89 

86 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

4$1 

1243 

89 

86 

300 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

1363 

89 

86 

300 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 

1458 

89 

66 

300' 

126 

65 

65 

421 

431 

126 

65 

65 

421 

431 

126 

65 

65 

421 

431 

1548 

89 

86 

300 

125 

65 

65 

421 

431 

124 

65 

65 

421 

431 

124 

70 

70 

421 

431 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


' PANEL 

NUMBER 

• floor. 

• ' T4 • ‘ • 

• FY4' 

SCI ‘ 

SCR ' 

- ' - NO ’5 ’ ' " 

’NO ’6 

- NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL '3 

1066 

89 

86 

39 

3/8 

45 

102 

102 

1/4X9 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1153 

89 

86 

89 

3/0 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1243 

89 

86 

89 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1363 

89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

i/4 XIO 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1456 

89 

86 

89 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

141 L 

5110 

1545 

89 

B6 

89 

3/8 

46 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCK 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1155 

89 

86 

68 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XiO 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

.12-4B- 

-8-9- 

-86-- 

.88-- - 

. ...3/8- 

42 

.1-02- • 

102 - 

- - .-W4- XIO - 

1/4 

0 • 

1411 

•• • - 511-0- • 

• -14-11 

1365 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1450 

89 

86 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

^ 1540 

89 

86 

88 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1060 

89 

86 

87 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 XIO 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1155 

89 

86 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1245 

89 

86 

87 

3/0 

42 

102 

102 

1/4 XIO 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

89 

86 

87 

3/0 

42 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1455 

89 

86 

87 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 XI2 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

89 

86 

87 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-405 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSu 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

89 

86 

300 

120 

80 

60 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

ao 

421 

421 

2 15B 

89 

S6 

300 

120 

80 

60 

421 

421 

121 

75 

75 

421 

421 

122 

65 

65 

421 

421 

2246 

89 

66 

300 

121 

63 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

236B 

89 

86 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

245B 

89 

86 

300 

122 

70 

70 

421 

421 

121 

75 

75 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

254B 

89 

86 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


•PANEL 

NUMBER 

' FLOOR 

T 4 

• FY4 

SCL 

'scir 

• -NO 5 



NO 6 

NU 7 

■ COL 1 

Col 2 ••• 

COL 3 

206B 

89 

86 

89 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 

X 

s 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

89 

86 

89 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 

7 * 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

89 

66 

89 

3/8 

45 

102 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

236B 

89 

86 

89 

3/8 

50 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

nil 

245B 

89 

86 

89 

3/8 

55 

1C 2 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

89 

86 

89 

3/8 

55 

102 

102. 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

89 

86 

88 

3/6 

55. 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

89 

86 

88 

3/8 

50 

102 

102 

. 1/4 X 

8 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

-22-4B- 

-89 

• 86. 

. ...88-- • 

• 3/8- 

. .42. - 

1-02- 

•101 - 

.. .. 0- • X- 

0- 

-1/4 - 

- 0 •• • 

1111 ■ 

- 5-110- 

. .. .MU.. 

2 36 B 

89 

86 

88 

3/8 

45 

101 

102 

0 x 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

mi 

245B 

89 

86 

88 

3/8 

55 

102 

102 

• 1/4 X 

7 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

89 

86 

88 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL NUMBER FLOOR 


SPANDR EL PLATE 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 


SEAT DETAIL 


CUL 1 COL 2 


COL 3 


206B 

89 

66 

87 

3/8 

55 

103 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

5110 

1212 

2156 

89 

86 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 

X 

6 

1/4 

0 

1212 

5510 

224B 

89 

86 

87 

3/ 8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

236B 

89 

36 

87 

3/6 

4 5 

101 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

245B 

89 

86 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 

X 

6 

1/4 

0 

5110 

5310 

254B 

89 

66 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

5110 

1212 























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLS 

& JACKSON 


Civil & Structural 

Engineers 







PROJECT THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-2 

1-67 





DAMCI 

COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 
























PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 




306B 

89 

86 

300 

124 65 

65 

421 

421 

124 

65 65 421 

421 

125 

65 

65 

421 

431 




315B 

89 

86 

300 

126 60 

60 

421 

431 

126 

60 60 421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 




324B 

39 

66 

300 

126 3* 

55 

421 

421 

126 

55 55 421 

42 1 

126 

55 

55 

421 

421 




3 36 B 

89 

86 

300 

127 60 

60 

421 

431 

127 

60 60 421 

431 

127 

60 

60 

421 

431 




3456 

89 

86 

300 

126 60 

60 

421 

431 

126 

60 60 421 

43 1 

126 

60 

60 

421 

431 




354B 

89 

86 

300 

125 65 

65 

421 

431 

124 

70 70 421 

431 

124 

70 

70 

421 

431 



V* 


- 



spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL" 

SCR “ 

NO 

3 ~ NO 6 

NO t ' 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



! 

306B 

89 

86 

89 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 9 1/4 

0 

1311 


5110 


1411 




315B 

89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 1/4 

0 

5110 


1411 


5110 




324B 

89 

.86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 1/4 

0 

1411 


5110 


1411 




3366 

89 

86 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 1/4 

0 

1411 


5110 


1411 




345B 

89 

86 

89 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

X10 1/4 

0 

5110 


1411 


5110 




3 54B 

89 

86 

89 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 

X10 1/4 

0 

1411 


5110 


1311 


• 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 




306B 

39 

86 

88 

3/8 

42 

102 

102 

i/4 

X 9 1/4 

0 

1311 


5110 


1411 




3 15S 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 1/4 

0 

5110 


1411 


5110 




.324 B- 

-89 

• - 66. 

- -8-a 

.... 3'/'b~ -■ ’ 

• -36 - 

102 

-102 • 

... - i/4 

•X -9- 1/4 

• o- - - 

- 141-1- 


5110 


1411 


- - 


3363 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 

Xll 1/4 

0 

1411 


5110 


1411 




345B 

89 

86 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 1/4 

0 

5110 


1411 


5110 




354B 

89 

86 

88 

3/8 

45 

103 

103 

1/4 

X10 1/4 

0 

1411 


5110 


1311 








SPANDREL 

PLAT E 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCk 

NO 

5 ND 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 


COL 3 






































WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


REVISIONS 

-r — 


i 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

89 

86 

300 

120 

86 

85 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

415B 

89 

86 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

121 

75 

75 

421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

4243 

89 

86 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

12i 

70 

70 

411 

41 1 

121 

70 

70 

411 

411 

436B 

89 

86 

300 

121 

66 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

421 

44 5B 

89 

86 

300 

122 

66 

65 

421 

421 

121 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

454B 

89 

86 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


6-21-67 


PANEL 

' NUITBE R' ‘ 

' FLOO-R- ’ 

SPA 

j\DREL 

PLATE 


l*. EL Dr:ENTS 


SEAT DETAIL 

74 • •“ 

' FY4- 

• SCL 

•SCR. 

• - iMQ-5- ' 

• NO•6 • 

NO 7 


• COL 2 - 

COL-3 - 

4066 

89 

86 

e9 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X £ 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

09 

86 

69 

3/6 

55 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

89 

86 

89 

3/a 

50 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

89 

86 

89 

3/8 

45 

101 

10‘2 

oxo 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

89 

86 

89 

3/8 

50 

X02 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

89 

86 

89 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


( 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

' spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CGL 3 

406B 

89 

86 

88 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

89 

86 

8S 

3/8 

55 

102 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B . 

.89 

. 86 

. 88 . 

3/6 

45 

102 

101 . 

0 X C 

1/4 

c 

nil 

5110 

1111 

4366 

89 

86 

88 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

nn 

5110 

nn 

445B 

89 

86 

88 

3/6 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

89 

06 

88 

3/8 

• 55 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NG 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

89 

86 

87 

3/8 

60 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

89 

86 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

89 

86 

87 

3/8 

45 

102 

101 

0X0 

1/4 

0 

nn 

5110 

nn 

4366 

39 

86 

87 

3/6 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

nn 

5110 

nu 

4453 

89 

86 

87 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 6 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

89 

86 

87 

3/S 

55 

102 

102 

1/4X9 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-408 



























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKI LUNG. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYi FY2 

CSU 

CSL 

ioos 

89 

87 

210 

120 

100 

100 

431 

431 

521 

100 

100 

0 

0 

121 

100 100 

431 

431 

300B 

89 

87 

210 

120 

100 

100 

431 

431 

521 

100 

100 

0 

0 

121 

100 100 

431 

431 


DATE 


6-21-67 


i 


X 


SPANDREL plate weldments seat detail 


PANEL 

number- 

f LOO ft" 

-T 4. 

•FY4" 

- SCL “ 

* SCR' 

- - NO” 5‘ - 

- NG“’6 " 

‘imO -7 " 

-COL 1 - 

... C QL - 2 

• COL 3‘ 

100B 

89 

87 

89 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X12 

1/4 

0 

5410 

50X0 

1313 

300B 

89 

87 

89 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5410 . 

5010 

1313 


spandrel plate weldments seat detail 


PANEL 

NUMBER 

F LDOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO b 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

89 

87 

86 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 X 13 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

89 

87 

88 

3/6 

70 

112 

112 

1/4 X12 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


/ 

















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLS fit JACKSON 



PROJCCT THE 

10RLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCH5 

DU LE 




° ATE 6-21-67 





COLUMim 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 




rA !\I CL 


" ■ — 











PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE rY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU CSL 

103B 

90 

87 

300 

120 90 

90 

421 

431 

121 

60 

SO 421 

42 1 

122 

70 

70 

421 421 

112 B 

90 

87 

300 

126 60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 421 

431 

126 

60 

60 

421 431 

12 IB 

90 

87 

300 

126 60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 421 

421 

126 

60 

60 

421 421 

130B 

90 

87 

300 

126 60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 421 

421 

126 

60 

60 

421 421 

: 13 9B 

90 

67 

300 

126 60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 421 

431 

126 

60 

60 

421 431 

148B 

90 

67 

300 

126 65 

65 

421 

431 

126 

65 

65 421 

431 

126 

60 

60 

421 431 

157B 

90 

87 

300 

122 75 

75 

421 

431 

121 

85 

85 421 

431 

120 

100 

100 

421 431 

v/ 

/V 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

-PANEL 

NUMBER" 

‘ FLOO R” 

.T’4.. 

FY4 

SCL 

SCR ' 

.NO" 5 

NO 6 " 

NO “7“ 

“'col'T' 


C O L "2 

.COL "3.' * ! 

103B 

90 

87 

90 

3/8 

70 

112 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

112B 

90 

87 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1511 


5210 

1411 

12 IB 

90 

87 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

13.08 

90 

87 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

1398 

90 

87 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

I486 

90 

87 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

1578 

90 

87 

90 

3/8 

70 

102 

112 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1311 

5110 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

1036 

90 

87 

89 

3/0 

70 

112 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

1128 

90 

87 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1511 


5210 

1411 

•1-2 IB 

90 

87 

89 

3/8 - 

42 

102 

102 

1/4 

X10 

174 

0 

5210 


1411 

5210 

1308 

90 

87 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

\ 1398' 

90 

87 

89 

3/8 

42 

102 

103 

1/4 

xio 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

\ 1483 

90 

87 

89 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

:) 1578 

90 

37 

89 

3/8 

75 

102 

112 

1/4 

XIO 

1/4 

0 

5210 


1311 

£110 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

1036 

90 

87 

88 

3/8 

75 

112 

102 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

1126 

90 

87 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

XIO 

1/4 

0 

1511 


5210 

1411 

1218 

90 

87 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

XIO 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

1306 

90 

87 

88 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

1393 

90 

87 

88 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

1486 

90 

87 

8 a 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

1576 

90 

87 

38 

3/8 

75 

103 

112 

1/4 

Xll 

1/4 

n 

5210 


1311 

5110 
















4-&1-410 





















REVISIONS 

c—- 


C 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT TH£ W0RLD TRA0& CENTER 

TITL£ EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


CULUHN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2039 

90 

87 

300 

120 

85 

85 

421 

431 

120 

80 

eo 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

212 3 

90 

87 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

2213 

90 

87 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

230B 

90 

87 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

239B 

90 

87 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

421 

248B 

90 

87 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

257B 

90 

87 

300 

120 

80 

SO 

421 

421 

12C 

80 

ec 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

431 


PANEL 

"NUMBER" 

FLOUR" 

SPANDREL 

PLATE 



wELDMENTS 



SEAT DETAIL 


14. 

-PY4“ 

-scu • 

-SCR- 

..“NO-"5 

- 

' "MO "6 

“NO ~ 7 ~ " 

“COL"T 

.COL"2 

COL "3 

203B 

90 

87 

90 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2126 

90 

87 

90 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2213 

90 

87 

90 

3/6 

45 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2308 

90 

87 

90 

3/ Q 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

90 

87 

90 

3/8 

50 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

90 

87 

90 

3/8 

50 

10 2 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

90 

87 

90 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 




SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

90 

87 

89 

3/8 

3/ 8 

65 

112 

102 

212B 

90 

87 

89 

50 

102 

102 

22 IB 

.90 

. 87 

89 

3/8 . 

42 

102 

102 

2303 

90 

87 

89 

3/8 

45 

101 

101 

239B 

90 

87 

89 

3/8 

45 

101 

102 

248B 

90 

87 

89 

3/8 

50 

102 

102 

2573 

90 

87 

89 

3/8 

65 

102 

112 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

m 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

90 

87 

88 

3/8 

7 C 

112 

102 

2123 

90 

67 

88 

3/8 

50 

102 

102 

221B 

90 

87 

68 

3/8 

42 

102 

102 

230B 

90 

87 

88 

3/8 

42 

101 

101 

239B 

90 

87 

88 

3/8 

45 

102 

102 

248B 

90 

87 

88 

3/8 

55 

102 

102 

257B 

90 

87 

88 

3/3 

70 

102 

112 


NO 5 

1 -o 

1 

i o 

1 z 

i 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X10 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

oxo 

- 1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

0 X 0 

1/4 

0 

nu 

5210 

mi 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


weldments 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4X7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

0X0 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 

0X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-411 















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-2 1—67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL NUMBER 


PANEL 

TYPE 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


303B 

90 

87 

300 

120 

LOO 

100 

421 

431 

121 

85 

85 421 

421 

122 

70 

70 

421 

421 

3123 

90 

87 

300 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

32 IB 

90 

87 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 421 

42 L 

126 

55 

55 

421 

421 

330B 

90 

87 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

339B 

90 

B7 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 421 

43 1 

126 

60 

60 

421 

431 

3483 

90 

87 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

357B 

90 

87 

300 

122 

75 

75 

421 

421 

121 

85 

85 421 

42 1 

120 

100 

100 

421 

431 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER' ' 

" FLOOR 

“ 74 ” 

— 

FY4 

SCL 

SCR 

- -• N0 ~ c 

! 

-• -NO" 6 " 

"NO 7 

•-COL "1" 


CDL 2' 

- •• - 

COL "3 

303B 

90 

87 

90 

3/8 


70 

112 

L02 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 

312B 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1511 


5210 


1411 

3216 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 

3303 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 6 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 

3483 

90 

87 

90 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1411 


5210 


1511 

3573 

90 

87 

90 

3/8 


75 

102 

112 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

f LOO R 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

no ; 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

303B 

90 

87 

89 

3/8 


70 

112 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5110 


1311 


5210 

3123 

90" 

87 

89 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X1C 

1/4 

0 

1511 


5210 


1411 

321B 

90 

87 

89 

3/6 


42 

102 

10.2 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 

330B 

90 

87 

89 

3/8 


36 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

90 

87 

89 

3/8 


42 

10 2 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1411 


5210 

3483 

90 

87 

09 

3/8 


42 

103 

103 

1/4 

X10 

1/4 

c 

1411 


5210 


1511 

357B 

90 

87 

89 

3/8 


75 

102 

112 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5210 


1311 


5110 


SPANDREL PLATE 


Vi ElDMENT S 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER FLOOR 


3303 

9 

339B 

9 

348B 

9 

357B 

9' 



FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

CDL 1 

CDL 2 

COL 3 

1 75 

112 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

42 

102 

102 

1/4 

A 10 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

i 36 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

> 42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

42 

103 

103 

1/4 

Xll 

1/4 

0 

1411 

5210 

1*511 

i £0 

103 

112 

1/4 

Xll 

1/4 

c 

5210 

1311 

5110 










4-B1-412 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLS & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


exterior 


COLUMN 1 


Civil & Structural 

'.•.ALL PANEL SCHEDULE 

column 2 


Engineers 

I DATE 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER • 

type 

TYPE 

FY 1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

C'SL 

4036 

90 

87 

300 

120 

90 

90 

421 

431 

120 

80 

SO 

421 

42 1 

120 

80 

60 

421 

421 

A 12 B 

90 

87 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 

4216 

90 

87 

300 

122 

6 r> 

65 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

430B 

90 

87 

300 

121 

62 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

4396 

90 

87 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41 1 

122 

60 

60 

411 

421 

448B 

90 

87 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

457B 

90 

87 

• 300 

120 - 

73 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

42 1 

120 

85 

85 

421 

431 


6-21-67 


PAM EL- 

NUMBER • 

-PLQO-R 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


.T4. 

F-Y4 

■SOL- ~ 

-SCR- •• 

- ■ - -NO - 5 


•NG 6 

- NO 7- 

- C OL ■ 1 

.COL 2- • 

• C OL-- 3 

4036 

90 

87 

90 

3/B 

65 

112 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

90 

87 

90 

3/3 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421 B 

90 

87 

90 

3/8 

50 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

LIU 

5210 

430B 

90 

87 

90 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

t/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

90 

87 

90 

3 /a 

45 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

90 

87 

90 

3/d 

4b 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

6210 

5010 

5210 

4573 

90 

87 

9D 

3/B 

65 

102 

112 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LDQR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

90 

37 

89 

3/8 

70 

112 

1G2 

1/4 X1C 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4123 

90 

87 

89 

3/B 

55 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4219 

90 . 

97 

89 

3/a 

4.3 

102 

101 

C X 0 

1/4 

r* 

u 

5210 

1111 

5210 

430B 

90 

87 

89 

3/a 

45 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

4398 

90 

87 

89 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4483 

90 

87 

89 

3/8 

50 

102 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

90 

87 

89 

3/S 

65 

102 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPA 

j\DR E L 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

90 

87 

88 

3/ 6 

70 

112 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4123 

90 

87 

88 

3/6 

5b 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 


5210 

5010 

5210 

421B 

90 

87 

8 3 

3/B 

46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4303 

9C 

87 

08 

3/a 

4 2 

lol 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

90 

87 

3 8 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4483 

90 

87 

88 

3/a 

50 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

90 

87 

88 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 

X10 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-413 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 

PROJECT THE world trade CENTER TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE DATK 6-21-67 


RAN EL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 3 


TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU CSL 

2005 

90 86 

210 

121 100 

100 

431 

431 

521 

100 100 0 

0 

120 

100 100 431 431 


400B 

90 88 

210 

121 100 

100 

431 

431 

521 

100 100 0 

0 

120 

100 100 431 431 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

X 

-.PANEL 

NUMBER- 

F LOOR " 

T4 ‘ ' “ 

FY4" 

S'CL “ 

■SCR" 

" ‘ “NO" 5- N O 6' "' 

"NO * 7 “ 

CTJL” r 

COL"2 COL 3 ' .. 

. . ~ • 

200B 

90 88 

90 

3/8 

75 

112 

112 

1/4 

XI2 1/4 

0 

1313 

5010 5610 


40 OB 

90 88 

90 

3/8 

75 

112 

112 

1/4 

X 12 1/4 

0 

1313 

5010 5610 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 NO 6 

r ~ 

i 

COL 1 

COL 2 COL 3 


200B 

90 88 

89 

3/8 

70. 

112 

112 

1/4 

X12 1/4 

0 

1313 

5010 5610 


400B 

90 88 

89 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 

XI2 1/4 

0 

1313 

5010 5610 











Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FYI 

PY2 

CSU 

CSL 

1098 

91 

88 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

116 B 

91 

88 

300 

125 

60 

• 60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

127B 

91 

88 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

42 1 

126 

60 

60 

421 

421 

133B 

91 

88 

300 

126 

60 

60 

42.1 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

1428 

91 

88 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

125 

65 

65 

421 

431 

15 IB 

91 

88 

300 

125 

65 

65 

421 

431 

125 

65 

65 

421 

4 31 

124 

65 

65 

421 

431 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER' 

FLOOR 

T 4 

~ F Y4" 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

’COL 3 

109B 

91 

88 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

91 

88 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

14H 

127B 

91 

86 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

91 

88 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

91 

88 

91 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

91 

86 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


. SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

109B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

.102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

lias 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

91 

88 

90 • • 

3/8 

42 

102 

1-02 

1/4 X 6 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

91 

88 

90 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

91 

88 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 xie 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

91 

88 

89 

3/B 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

141 1 

5210 

1411 

127B 

91 

88 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 x 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

91 

88 

69 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

JL42B 

91 

68 

89 

3/8 

42 

103 

103 

1/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

91 

88 

89 

3/a 

45 

103 

103 

1/4 X10 . 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLS & JACKSON 


PROJECT 


THE 'WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


REVISIONS 


r 


r 

V. 


column 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

F Y 1 

FY2 

CSU 

CSL 

2093 

91 

88 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

2183 

91 

88 

300 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

7 0 

70 

411 

421 

121. 

70 

70 

411 

421 

2273 

91 

88 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

2333 

91 

68 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

242B 

91 

86 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

421 

25 LB 

91 

88 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

7 5 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


"PANEL" 

NUMBER' 

" F LO O R 

T4. 

F Y4 

' SC L ' 

SCR 

WO 5 

■“ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

91 

88 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 

91 

88 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

2273 

91 

88 

91 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

2338 

91 

88 

91 

3/8 

45 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

242B 

91 

88 

91 

3/8 

50 

101 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

91 

88 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2095 

91 

88 

90 

3/8 

50 

• 1C2 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2183 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

227a 

9.1 

86 

90 

3/8 

42 

101 

101 

- 0 X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

2336 

91 

88 

90 

3/8 

45 

101 

1C1 

0X0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

242 B 

91 

68 

90 

3/3 

45 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

91 

88 

90 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 





SPANDREL 

PLATE 


WE LI 

3MENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2095 

91 

88 

69 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

91 

88 

89 

3/8 

45 

102 

102 

1/4X7 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

227B 

91 

88 

89 

3/6 

45 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

233B 

91 

88 

89 

3/8 

46 

101 

101 

0X0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5110 

242B 

91 

88 

89 

3/S 

46 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

2 51B 

9 i 

88 

89 

3/8 

50 

102 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil &. Structural Engine 

»*rs 




project THE wurlq TRADe CENTER 

title EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 

6-21-67 

REVISIONS 

/■ 

COLUMN 

1 

COLUMN 2 

COLUMN 3 







PANEL 





— 

-— 

————- 



—— —— 



— 


——— 

PANEL 

number 

TYPt 

TYPE 

FYi 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

r- Y2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 

91 

88 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

42 1 

125 

60 

60 

421 

421 

318B 

91 

88 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

327B 

91 

88 

300 

125 

5d 

55 

421 

421 

125 

55 

55 

421 

42 1 

126 

55 

55 

421 

421 

333B 

91 

88 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

342B 

91 

88 

300 

126 

60 

60 

421 

431 

126 

60 

60 

421 

431 

125 

65 

65 

421 

431 

35 IB 

91 

88 

300 

125 

65 

65 

421 

431 

125 

65 

65 

421 

431 

124 

65 

65 

421 

431 






SPAnOREL 

PLATE 



WELOMSI 

'JT S 



SEAT 

DETAIL 



PANEL- 

-NUMB-ER • 

•F LOOP" ' 

. -T4 ' ' - 

"FY4‘ 

-SCL- 

' SCR- 

- N0 - 5 -- 

- ... 

' NO-6”” 

-*fO"7'- 

- COL' T •• 

• C OL '2 - 

• COL-3 

309B 

91 

88 

9 } 

3/a 

42 

in:' 

102 

1/4 X 

H 

1/4 

0 

52)0 

1411 

5210 

3180 

91 

Hi) 

«> J 

:»/ 

/, / 

1 0 / 

] 02 

1/4 X 

t; 

1/4 

u 

L4H 

f> 21 0 

1411 

3270 

91 

HH 

01 

3/: s 

4 2 

i'J.' 

102 

0 x 

0 

1/4 

0 

MlU 

1411 

5210 

333B 

91 

88 

91 

3/0 

42 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5210 

14U 

5110 

342 B 

91 

88 

91 

3/B 

42 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

91 

88 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


c 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO f 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

91 

88 

90 

• 3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3.2 7 B 

.91 

83 

90 . . 

3/8 . 

36 

102 

102 

1/4 

X 8 

.1/4 

0 

511C 

1411 

5210 

333B 

91 

86 

90 

3/8 

36 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342 B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

91 

68 

90 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

91 

88 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

91 

B 8 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

91 

88 

89 . 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

3333 

91 

88 

89 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

91 

88 

89 

3/8 

42 

102 

103 

i/4 X10 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

91 

88 

89 

3/8 

45 

103 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1-417 


















Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

^ ECT THE WORLD TRADE center I TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

r/iNt L 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4096 

91 

88 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

4186 

91 

' 88 

300 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

4276 

91 

88 

30 0 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

433B 

91 

88 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

442B 

91 

88 

300 

121 

65 

65 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

45 IB 

91 

88 

300 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 


6—21—6 7 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANE-L 

NUMBER- 

• FLGQ-R--- 

• T4. 

-PY4- 

SC L" 

• se-R ■ 

• • - N O- 

5 -• 

■■ 

-NB - 6- 

■WQ--7" 

- CGL-'l"- 

--cm- 2 • 

... C0L - 3 

4096 

91 

88 

91 

3/S 

50 

102 

102 

1/* 

X 

7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418S 

91 

88 

91 

3/6 

50 

102 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

42 7 B 

91 

88 

91 

3/8 

45 

101 

101 

■ 0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

an 

5210 

433B 

91 

88 

91 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442 B 

91 

88 

91 

3/8 

46 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

451B 

91 

88 

91 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409S 

91 

88 

90 

3/3 

5G 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

91 

88 

90 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

ini 

.4276. 

91 

n r\ 

oo 

. 90 

3/S 

4.5 

101 

101 

0 

X. o. 

. 1/4 

. 0 

5110 

. mi 

5210 

4338 

91 

88 

90 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442B 

91 

88 

90 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

45 IB 

91 

88 

90 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4096 

91 

88 

89 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

41QB 

91 

88 

S9 

3/8 

4 6 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1611 

5210 

nu 

4276 

91 

88 

89 

3/8 

46 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

4338 

91 

88 

39 

3/3 

45 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

442B 

91 

83 

89 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

4516 

91 

88 

89 

3/3 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 























WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Enflina*rs 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 




PANEL 

TYPE 


CULUKN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 PY2 

CSU 

CSL 

1008 

91 89 

210 

120 

100 100 

431 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 100 

431 

431 

3005 

91 89 

210 

120 

100 100 

431 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 100 

431 

431 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


'PANEL' 

NUMBER 

fLook ' 

"* T4. 

F Y 4 

‘ SCI ’ 

SCR 

.NO "5 ' 

2 

O 

O 

• NO 7 ‘ 

- COL"1 

- - COL“2“ 

XOC 3‘ 

100B 

91 89 

91 

3/6 

65 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

3 00 B 

91 89 

91 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

91 89 

90 

3/8 

70 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300 B 

91 89 

90 

3/6 

70 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


4-B1-419 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER . 


TtTLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


OATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

106B 

92 

89 

300 

123 

65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

115 B 

92 

89 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

124B 

92 

89 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

136B 

92 

89 

300 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

126 

60 

60 

421 

421 

145B 

92 

89 

300 

125 

65 

65 

421 

421 

125 

65 

65 

421 

421 

125 

65 

65 

421 

421 

1543 

92 

89 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

92 

89 

92 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

2310 

5110 

2410 

1156 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

' 0 

5110 

2410 

5110 

124B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

2410 

5110 

2410 

136B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

2410 

5110 

2410 

145B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

2410 

5110 

154B 

92 

89 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X B 

1/4 

0 

2410 

5110 

2310 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

92 

89 

91 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

9-2- 

89 

• 91 

3/8 

42' 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

92 

89 

91 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4X9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 

' 

WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

i 

l 

i i 

1 

1 ^ 

! o 
\ z 

1 

\ 1 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

92 

89 

90 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4“ 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

92 

89 

90 

‘ 3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

92 

89 

90 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


T1TUE 




CULuwlS! 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

fyi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

92 

89 

300 

120 

73 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

215B 

92 

89 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

121 

70 

70 

411 

421 

224B 

92 

89 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

236B 

92 

89 

300 

120 

.6 5 

65 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

245S 

92 

89 

300 

121 

70 

70 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

2 54B 

92 

89 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER- - 

FLOOR-" 

• -T4 . 

• FY4 ■ 

SCL" 

■SCR ~ 

- - - NO' 5 " 

- •- • 

• NO "6" 

• NtV' 7 ‘ 

• col -r • 

• ‘COL 2“ 

• COL “3 

2068 

92 

89 

92 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 

215B 

92 

89 

92 

3/8 

46 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

2210 

5510 

5110 

2248 

92 

89 

92 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

2110 

5110 

2110 

236B 

92 

89 

92 

3/8 

45 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

2110 

5110 

2110 

245B 

92 

89 

92 

3/8 

50 

101 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

2210 

254B 

92 

89 

92 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

. SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 x 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

£24B 

92 

89 

9.1.. 

3/8 

42- 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

11-11 

236B 

92 

89 

91 

3/8 

45 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 

7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


DATE 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 



NO 6 NO T 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 




4—B1-421 




























-f 


*SVl£>ONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLS Ct JACKSON 


Civil fit Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRaDc CENTER 


TiTL-S 


EXTERIOR VJALL PANEL SCHEDULE 


DATE 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3063 

92 

89 

300 

123' 

70 

70 

421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

315B 

92 

89 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

324B 

92 

89 

300 

125 

5z> 

55 

421 

421 

125 

55 

55 

421 

42 1 

125 

55 

55 

421 

421 

3360 

92 

89 

300 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

126 

55 

55 

421 

421 

345B 

92 

89 

300 

125 

65 

65 

421 

421 

125 

65 

65 

421 

42 1 

125 

65 

65 

421 

421 

3 54B 

92 

89 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 

123 

70 

70 

421 

421 


6-21-67 


X 


PANEL 

NUMBER 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

F LODR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

92 

89 

92 

3/8 

45 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

2310 

5110 

2410 

315B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

2410 

5110 

324B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

2410 

5110 

2410 

3368 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

2410 

5110 

2410 

345B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

2410 

5110 

3548 

92 

89 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

2410 

5110 

2310 


r 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 , 

COL 3 

306B 

92 

89 

91 

3/8 

46 

102 

102 

1/4X8 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

3156 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

32 4B 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

92 

89 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3453 

92 

09 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3543 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANOR EL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3Q6B 

92 

89 

90 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

C 

1311 

5110 

1411 

315B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5110 

14U 

5110 

324B 

92 

89 

90 

3/8 

3 6 

102 

102 

1/4 X 6 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

92 

89 

90 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X10 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

92 

89 

90 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-422 

























REVISIONS 

T — 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


PANEL 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

4065 

92 

89 

300 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

42 1 

120 

75 

75 

421 

421 

4158 

92 

89 

300 

120 

78 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

4245 

92 

89 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 

436S 

92 

89 

300 

120 

6 ? 

65. 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

4458 

92 

89 

300 

121 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

4548 

92 

89 

300 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 


6 - 21-67 


PANEL 

NUMBER • • 

floor • 

SPAivDR EL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4. 

- F Y4 •• 

SCI 

SCR - • 

-MO -5. 

N U 

NO' 7" 

COL "I 

cut 2 ' 

COL 3 

406B 

92 

89 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 

415B 

92 

89 

92 

3/8 

50 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

2210 

5510 

5110 

42 4B 

92 

89 

92 

3/d 

45 

1CI 

101 

0 X G 

1/4 

0 

2110 

5110 

2110 

436B 

92 

89 

92 

3/8 

42 

101 

101 ! 

0 X 0 

1/4 

0 

2110 

5110 

Z 110 

44 5B 

92 

89 

92 

3/S 

45 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

5310 

2210 

454B 

92 

89 

92 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 


(' 



( 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415 B 

92 

89 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

4243 

92 

89 

.91 

3/B 

45. 

101 

101 - . 

. ..0 X o. 

1/4 

0 

lill 

5110 

1111 

4363 

92 

89 

91 

3/8 

42 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

445B 

92 

89 

91 

3/8 

46 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4546 

92 

89 

91 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

92 

89 

90 

3/8 

55 

102 

102 

1/4 X & 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4156 

92 

89 

90 

3/8 

50 

102 

102 

0 X0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

92 

89 

90 

3/8 

46 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

92 

89 

90 

3/8 

45 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

mi 

5110 

nn 

445B 

92 

89 

90 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

92 

89 

90 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

C 

5110 

1212 

5110 


4-31-423 

























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


6-21-67 


-r 


revisions 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

200B 92 

90 

210 

120 

100 100 

431 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 100 

431 

431 

4008 92 

90 

210 

120 

100 100 

431 

431 

520 

100 100 

0 

0 

120 

100 100 

431 

431 


SPANDREL PLATE w&LDMENTS SEAT DETAIL 


PANE! 

NUMBER 

' FIDO* ' 

• T4.- FY4 ' 

i 

SCL“ 

"SCR* ' 

.Ntf 5" ” “ 

NO" 6 

Kin " i ' 

COL 1 

COL 2 

‘ COL" 3 

2006 

92 

90 

92 

3/8 70 

112 

112 

1/A Xll 

1/4 

0 

2310 

5010 

5610 

400B 

92 

90 

92 

3/8 70 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

2310 

5010 

5610 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

92 

90 

91 

3/6 

70 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

92 

90 

91 

3/8 

70- 

112 

112 

1/4 Xll 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


( 


4-B1—424 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS i JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTckIQk WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


’ONB 


CULUi‘ii-i •}. 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY 1 

c v 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

93 

•90 

300 

120 

65 

65 

421 

421 

120 

60 

80 

421 

42 1 

121 

75 

75 

421 

421 

1126 

93 

90 

30D 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

4 2i 

124 

60 

60 

421 

421 

12 IB 

93 

90 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

130B 

93 

90 

300 

125 

6 C 

60 

411 

421 

125 

60 

60 

411 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

139B 

93 

90 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

42 1 

125 

65 

65 

421 

421 

14GB 

93 

90 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

157B 

93 

90 

300 

121 

75 

75 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

90 

90 

421 

421 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 

i/ 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NCJ 6 

NO 7 

’ COL I 

COL 2 

COL 3 

103B 

93 

90 

93 

3/8 

60 

112 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112 6 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

1213 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1306 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1393 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

6 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1483 

93 

90 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 

e 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1570 

93 

90 

93 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

CDL 2 

COL 3 

103B 

93 

90 

92 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5110 

2310 

5210 

112 B . 

93 

. 90 . 

92 . 

.3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

6 

1/4 

0 

2510 

5210 

2410 

1216 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

5210 

2410 

5210 

130B 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

2410 

5210 

2410 

1396 

93 

90 

92 

3/0 

42 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5210 

2410 

5210 

1486 

93 

90 

92 

3/S 

42 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

2410 

5210 

2510 

1576 

93 

90 

92 

3/8 

70 

102 

112 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5210 

2310 

5110 




spandrel 

PLA“ s 

WELO--EMTS 

SEAT DETAIL 

panel number 

FLOOR 

74 FY4 

SCL SCR 

NO 5 NO 6 i\0 7 

COL 1 COL 2 COL 3 


103B 

93 

90 

91 

3/3 

65 

112 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112 B 

93 

90 

91 

3/a 

42 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

12 1 B 

93 

90 

91 

3/6 

42 

102 

102 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5.210 

1411 

5210 

1.308 

93 

90 

91 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 

$ 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1396 

93 

90 

91 

3/d 

42 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

n 

5210 

1411 

5210 

14 86 

93 

90 

91 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

93 

90 

91 

3/3 

70 

102 

112 

1/4 

X 

9 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-425 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project thE worlo traoe CENTER 


TlTLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


REVISIONS 

-c— 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

rANtL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2036 

93 

90 

300 

120 

eo 

80 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 

2126 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

2216 

93 

90 

300 

120 

6 b 

65 

*11 

411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

230B 

93 

90 

300 

12C 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

239B 

93 

90 

300 

120 l 

70 

70 

411 

All 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

2486 

93 

90 

300 

120 * 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

2576 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

80 

80 

421 

421 


6 -Z. J “67 


X 


SPAnDRIrL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

• T A 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 



NO 6 

.MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2036 

93 

90 

93 

3/6 

60 

112 

102 

1/4 

X 

ft 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010' 

2126 

93 

90 

9 3 

3 /8 

4 *> 

in. 7 

102 

0 

X 

•> 

L/ 

1/A 

(. 

k >210 

5010 

5210 

221 b 

93 

90 

93 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

3210 

mi 

5210 

2303 

93 

90 

93 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

2396 

93 

90 

93 

3/6 

45 

101 

101 

0 

V 

A 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2486 

93 

90 

93 

3/8 

45 

101 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

93 

90 

93 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


C 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

93 

90 

92 

3/8 

6C 

112 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

2010 . 

5210 

5010 

2 12 B 

93 

90 

92 

3/ B 

45 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2 - 2 - 1 -B 

93 

90 

92 

3/8 

4 5 

101 

lot • 

0 X 0 

1/4 

• o- 

5210 

2110 

5210 

230B 

93 

90 

92 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

2110 

5210 

2110 

239B 

93 

90 

92 

3/8 

46 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5210 

248B 

93 

90 

92 

3/8 

45 

102 

102 

oxo 

i/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

93 

90 

92 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 X 8 

i/4 

0 

5010 

5210 

2010 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2036 

93 

90 

9 1 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212 B 

93 

90 

91 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2216 

93 

90 

91 

3/8 

45 

102 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

93 

90 

91 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

2396 

93 

90 

91 

3/3 

50 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

248B 

93 

90 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

93 

90 

91 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 X 6 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE £. JACK50N 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLU TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PAH EL 


PANEL 

NUMBER 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY 1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

93 

90 

300 

120 

83 

85 

421 

421 

120 

• 80 

ao 

421 

421 

121 

75 

75 

421 

421 

3 12 B 

93 

90 

300 

124 

60 

6 C 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 

32 IB 

93 

90 

300 

124 

60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 

421 

42 1 

124 

60 

60 

421 

421 

330B 

93 

90 

300 

125 

55 

55 

411 

421 

125 

55 

55 

411 

421 

125 

53 

5b 

411 

421 

339B 

93 

90 

300 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

421 

125 

60 

60 

421 

42L 

348B 

93 

90 

300 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 

3578 

93 

90 

300 

121 

• 73 

73 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

90 

90 

421 

421 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


P'ANEL 

NUMBER * 

FLOOR 

" T 4. 

FY4 

SCI. 

SCR 

NO 5 



NLI 6 

NO 7 

ccjl l 

COL 2 

COL 3 

303B 

93 

90 

93 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 

X 

8 

1/A 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

321B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3486 

93 

90 

93 

3/B 

45 

102 

102 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

93 

90 

93 

3/8 

65 

102 

112 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

93 

90 

92 

3/C 

65 

112 

102 

1/4 X 

6 

1/4 

0 

5110 

2310 

5210 

312B 

93 

90 

92 

3/6 

^2 

102 

102 

1/4 X 

8 

1/4 

0 

2510 

5210 

2410 

32LB 

93 • 

90- 

9-2- 

3/8 

42 

102- 

102 

0 X 

0 

174 

0 • • 

' 5210 

24 ro 

5210 

330B 

93 

90 

92 

3/8 


102 

102 

0 X 

0 

1/4 

0 

2410 

5210 

2410 

339B 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5210 

2410 

5210 

348B 

93 

90 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 

o 

1/4 

0 

2410 

5210 

2510 

357B 

93 

90 

92 

3/8 • 

70 

102 

112 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

5210 

2310 

5110 


spandrel plate 


toE LOHENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER FLOOR 


303B 

93 

90 

91 

312B 

93 

90 

9 

3213 

93 

90 

51 

330B 

93 

90 

9 

339d 

93 

90 

9 i 

348B 

93 

90 

9 : 

3 57B 

93 

90 

91 



/ 

SCL 

SCR 

Ml 

>5 

112 

1C2 

1 

>2 

102 

102 

1 

2 

102 

1C2 

1 

►2 

1C 2 

1C2 

1 

-2 

102 

102 

1 

2 

102 

102 

1 

'C . 

102 

112 

1 


Nil 6 NO 7 


COL 1 COL 2 COL 3 


4-B1-427 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE £t JACKSON 


project 


THE WORLD TRADE CENTER. 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4038 

93 

90 

300 

120 

80 

80 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

42 1 

120 

75 

75 

421 

421 

412B 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

42 IB 

93 

90 

300' 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

4308 

93 

90 

300 

120 

60 

60 

4X1 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

43 9B 

93 

90 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

448B 

93 

90 

300 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 

457B 

93 

90 

300 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

70 

70 

421 

421 

120 

75 

75 

421 

421 


Y 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER' 

"FLOOR " 

T4 " 

" FY4 

SCL 

SCR ' 

"NO '5 


""NO "6 

"W 7 ■ 

"COL 1 

.... CQt - z 

COL 3 

4038 

93 

90 

93 

3/8 

60 

112 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

93 

90 

93 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

93 

90 

93 

3/8 * 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

93 

90 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

93 

90 

93 

3/8 

55 

102 

112 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

93 

90 

92 

3/8 

60 

112 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

2010 

5210 

5010 

412 B 

93 

90 

92 

3/8 

46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42-IB 

.93 

-90 .. . 

.. -92 

3/8 - 

. 46 

.1.0.1 - 

. 101. 

0 . 

X 0 

1/4 .. 

. 0 . 

. .5210 

2110 . 

521.0 

430B 

93 

90 

92 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

2110 

5210 

2110 

439B 

93 

90 

92 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5210 

446B 

93 

90 

92 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

93 

90 

92 

3/6 

60 

102 

112 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5010 

5210 

2010 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


s 

EAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

93 

90 

91 

3/8 

65 

112 

102 

1/4 X 9 

1/4 • 

C 

101 3 

5210 

5010 

412B 

93 

90 

91 

3/8 

50 

102 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

93 

90 

91 

3/8 

50 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

93 

90 

91 

3/8 

42 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

439B 

93 

90 

91 

3/8 

45 

101 

102 

0 X c 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

44 83 

93 

90 

91 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

93 

90 

91 

3/8 

60 

102 

112 

1/4 X 9 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 




















Civil 61 Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 

93 

91 

210 

120 

90 

90 

421 

431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

421 

431 

300B 

93 

91 

210 

120 

90 

90 

421 

. 431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

100 

100 

421 

431 


6-21-67 


SPANDREL plate weldments SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER " 

• FLGO-ft" 

... . T . 4 - - • 

.. PY-4- 

•set* 

SCR • 

* • NO 5 * 

NO--6“ 

■'NO *7- 

col* r • 

.... C0L . 2 - 

• COL” 3 

100B 

93 

91 

93 

3/0 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

93 

91 

93 

3/a 

65 

112 

112 

1/4 X 9 

1 /^ 

0 

5410 

5010 

1313 


spandrel plate weldments seat detail 


PANEL 

NUMBER 

F LODR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

93 

91 

92 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1 /* 

0 

5410 

5010 

2310 

300B 

93 

91 

92 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

5410 

5010 

2310 























ItEVWOHB 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT THE 

WORLD 

TRADE CENTER 


T1TUE 

' EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATe 6 -21—67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


1Q9B 

94 

91 

300 

123 65 

65 

421 

421 

123 63 65 421 

42 1 

124 

60 

60 

421 

421 


1183 

94 

91 

300 

124 60 

60 

421 

421 

124 60 60 421 

421 

124 

60 

60 

421 

421 


1 1273 

94 

91 

300 

124 60 

60 

411 

421 

124 60 60 411 

421 

124 

60 

60 

411 

421 


1333 

94 

91 

300 

125 60 

60 

411 

421 

125 60 60 411 

421 

125 

60 

60 

421 

421 


142B 

94 

91 

300 

124 65 

65 

421 

421 

124 65 65 421 

421 

124 

65 

65 

421 

421 


15 IB 

94 

91 

300 

124 65 

65 

421 

421 

123 65 65 421 

421 

123 

65 

65 

421 

421 

X 





■ 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


. ... PANEL 

..NUMBER . . 

.FJ.DDR 

. . .. T4. 

F-Y4 • 

SC-L 

SCR - 

- - NO -5 - . NO 6 

NO- 7 - - 

-GOL -1 

- GOL 2 

-GOL-3 

. 

1Q9B 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 


•i is a 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 


127B 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5110 


1411 


5210 


1338 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5210 


1411 


5110 


142B 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 


1518 

94 

91 

94 

3/8 

45 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

ND 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


109B 

94 

91 

93 

3/8 •' 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 


118B 

94 

91 

93 

3/a 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 


127B 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5110 


1411 


5210 


\ '1336 

94 

91 

. . 93 _ 

3/8 

42 

102 

102 

o x o i/4 

6 

5210 


1411 


5110 


»\ 142B 

94 

91 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 


*\ 151B 

) 

94 

91 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 1/4 

0 

521.0 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


109B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X B 1/4 

0 

5210 


2410 


5210 


1183 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 1/4 

0 

2410 


5210 


2410 


1278 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 1/4 

0 

5H0 


2410 


5210 


1338 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 8 1/4 

0 

5210 


2410 


5110 


142B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

174 X 9 1/4 

0 

2410 


5210 


2410 


151B 

94 

91 

92 

3/a 

45 

102 

102 

1/4 X 8 1/4 

0 

5210 


2410 


5210 

















4—Bl-430 























REVISIONS 



WORTHINGTON 

, SKILL 

NG, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural 

Engineers 




project the world 

TRADE CENTER 

TITLE 

E a r 

ERIDR WALL 

PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 - 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2096 

94 

91 

300 

120 70 70 

411 

421 

120 

70 

70 411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 

2 18B 

94 

91 

300 

•120 70 ' 70 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

227B 

94 

91 

300 

120 60 60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

2 33B 

94 

91 

300 

120 60 60 

4 U 

411 

120 

6 C 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

2426 

94 

91 

300 

120 70 70 

411 

411 

120 

70 

70 411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

251B 

94 

91 

'300 

120 65 65 

411 

421 

120 

70 

70 411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


"PANEL 

NUMBER ‘ 

F LOOR • 

• ' T4’ FY4 

SCL 

'SCR 

' “ " N O' 

5' 

. 

-o 

o 

: 

: 

NO 7 ' " 

COL ' 1 

‘ COL 2 

- • 

COL 3 " . 

209B 

94 

91 

94 

3/6 45 

102 

102 

0 

X 

0 1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

21 SB 

94 

91 

94 

3/8 45 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1611 


5210 


1111 

2273 

94 

91 

94 

3/8 42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5110 


1111 


5210 

233B 

94 

91 

94 

3/8 42 

101 • 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1111 


5110 

2423 

94 

91 

94 

3/8 45 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1111 


5210 


1611 

2513 

94 

91 

94 

3/6 45 

101 

102 

0 

X 

0 1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

1MO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

2090 

94 

91 

93 

3/C 45. 

102 

102 

0 

X 

0 1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

21SB 

94 

91 

93 

3/8 45 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1611 


5210 


1111 

.22.7 B _ 

9.4. . 

.91. 

. .. 93 . 

3/3 . 4.2. 

101 • 

-1C1 

0 

X 

0- 1/4 • 

0 

•5110 


-1111 


• 5210 . 

2333 

94 

91 

93 

3/8 42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1111 


5110 

S 242S 

94 

91 

93 

3/8 45 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1111 


5210 


1611 

\ 25 IB 

:) 

94 

91 

93 

3/8 45 

102 

102 

0 

X 

0 1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 



WcLDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

2093 

94 

91 

92 

3/6 46 

102 

102 

1/4 X 

7 1/4 

0 

5010 


5210 


2210 

2183 

94 

91 

92 

3/8 46 

102 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

2610 


5210 


2110 

2276 

94 

9 L 

92 

3/8 42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5110 


2110 


5210 

233B 

94 

9 L 

92 

3/6 42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


2110 


5110 

2423 

94 

91 

92 

3/8 46 

101 

101 

0 

X 

• 0 1/4 

0 

211 C 


5210 


2610 

251B 

94 

91 

92 

3/b 46 

102 

102 

0 

X 

0 1/4 

0 

2210 


5210 


5010 
















4-B1-431 






















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Civil & Structural 

Engini 

»*rs 



PROJECT ^ _ 

The world 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 




PAN cL 

-— 




M ■■ ■ n ■ in 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU CSL 

309b 

94 

91 

300 

123 65 

• 65 

421 

421 

123 

60 

60 421 

42 1 

124 

60 

60 

421 421 

3188 

94 

91 

300 

124 60 

60 

411 

421 

124 

60 

60 411 

421 

124 

60 

60 

411 421 

327B 

94 

91 

300 

124 55 

55 

411 

421 

124 

55 

55 411 

421 

124 

55 

55 

411 421 

3338 

94 

91 

300 

125 53 

55 

411 

421 

125 

55 

55 411 

421 

125 

55 

55 

411 421 

3426 

94 

91 

300 

124 v 60 

60 

421 

421 

124 

60 

60 421 

421 

124 

65 

65 

421 421 

351B 

94 

91 

300 

124 65 

65 

421 

421 

123 

65 

65 421 

421 

123 

65 

65 

421 421 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



X 

SEAT DETAIL 

- • -PANEL 

NUMBER • 

F LOU R 

• • T4 

FY4 

s-Cl- 

SCR 

A) 0 ~5 

•• NO- 6 - 

NO 7 

COL- 1 


COL -2- 

• • COL 3 . 

309B 

94 

91 

9 4 

3/ b 

4 2 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

31GB 

94 

91 

94 

3/6 

4 2 

10 ? 

102 

0 

X IJ 

1/4 

<J 

1411 


5210 

1411 

3276 

94 

91 

94 

3/ b 

42 

102 

102 

0 

X (; 

1/4 

u 

5110 


1411 

5210 

3336 

94 

91 

94 

3/6 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5110 

3426 

94 

91 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

3 516 

94 

91 

94 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

309B 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

318B 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

327B 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 . 

.1.0.2. 

_ 0. 

x 0 

1/4 

0 

5110 


1411 

5210 

3336 

94 

91 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5110 

\ 342 B 

94 

91 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

, 351B 

¥ | 

94 

91 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

/ 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

309B 

94 

91 

92 

3/6 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


2410 

5210 

318B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

2410 


5210 

2410 

327B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


2410 

5210 

333B 

94 

91 

92 

3/B 

36 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 


2410 

5110 

342B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

2410 


5210 

2410 

351B 

94 

91 

92 

3/ 8 

45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 


2410 

5210 
















4-B1-432 



















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project THE W0RLD TRADE cS inter 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

4093 

94 

91 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

70 

70 

411 

421 

418b 

94 

91 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

1 20 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

427b 

94 

91 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 

433B 

94 

91 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

442b 

94 

91 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

4 5 1 B 

94 

91 

300 

120 

66 

65 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 


6-21-67 






SPA 

'il> REL 

PLATE 



WE L DM 

Bn 7 s 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER ’ 

' F LOU R ' 

‘ -TA- ' •• 

FY4" 

SCL ' 

SC R' 

" NC 

3 ' " 

NO 5 

£1 7" 

■ C'O L ”1 

" "COL 2 

’COL ~3 

4093 

94 

91 

94 

3/8 

4 5 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

94 

91 

94 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

94 

91 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X u 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4336 

94 

91 

94 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

4426 

94 

91 

94 

3/S 

4 2 

101 

101 

0 

X u 

1/4 

0 

ini 

5210 

1611 

4513 

94 

91 

94 

3/S 

42 

102 

102 

0 

X o 

1/4 

c 

1212 

5210 

5010 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUN 

BER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

K'u 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409b 

94 

91 

93 

3/3 

46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4 1 S3 

94 

91 

93 

3/3 

46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

c 

1611 

5210 

mi 

427c - 

•94 

- 91 

- 93 

• 3/3 

• 42 - 

-1-0 L- • 

101 - - 

• • o 

x- Ct 

174 

0 " 

- 5110 

• • llll 1 

52-10 

4336 

94 

91 

93 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

4425 

94 

91 

93 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

4516 

94 

91 

93 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

c 

1212 

5210 

5010 






SPANDREL 

PLATE 



Vi EL Dr* 

ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUn 

,BER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4093 

94 

91 

92 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

2210 

41SB 

94 

91 

92 

3/8 

50 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

2610 

5210 

2110 

427B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

2110 

5210 

433B 

94 

91 

92 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

2110 

5110 

442B 

94 

91 

92 

3/B 

45 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

2110 

5210 

2610 

451B 

94 

91 

92 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

2210 

5210 

5010 


4-Bi-433 



























CiviJ & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


panel 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

f Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 

94 

92 

210 

120 

100 

100 

421 

431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

90 

90 

421 

431 

400B 

94 

92 

210 

120 

100 

100 

421 

431 

520 

100 

100 

0 

0 

120 

90 

90 

421 

431 


6-21-67 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

• NUMBER- 

• -floor - 

•• • T4 • • • 

FY4 ' 

- SCL • 

-SCR' - 

.NO 5 - 


NO ”6 * 

• 'N O 7 

cut r ' 

COL 2“ 

COL 3 

2009 

94 

92 

94 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4003 

94 

92 

94 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL. 

Number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2003 

94 

92 

93 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400 B 

94 

92 

93 

3/8 

65 

112 

112 

1/4 X10 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 




























REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project THE world TRAD6 CENTER 


Civil $l Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 







COLUMN 

x-- 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 










■ ” 







PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FYl FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl FY2 

CSU 

CSL 

106B 

95 

92 

300 

122 70 

70 

Ml 

421 

122 65 

65 411- 

• 42 1 

122 

65 65 

411 

421 

115 B 

95 

92 

300 

123 6t> 

65 

411 

421 

123 65 

6.5 411 

421 

• 123 

65 65 

411 

421 

124B 

95 

92 

300 

123 60 

60 

411 

421 

123 60 

60 411 

42 1 

123 

60 60 

411 

421 

i36e 

95 

92 

300 

.124 60 

60 

Ml 

421 

124 60 

60 411 

421 

124 

60 60 

411 

421 

1456 

95 

92 

300 

123 65 

65 

421 

421 

123 65 

65 421 

421 

123 

65 65 

421 

421 

154B 

95 

92 

300 

122 70 

70 

421 

421 

122 70 

70 421 

421 

122 

70 70 

421 

421 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER . 

floor . 

. T.4 . - . 

-FY4. 

-SCL 

SCR • 

- • - NO 5 - 

- -NO- 6 ‘ 

NO' 7 - 

COL I 

COL ' 2 


COL' 3 

106B 

95 

92 

95 

3/S 

45 

102 

102 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1311 

5110 


1411 

1156 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

12 4B 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

101 

0X0 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

95 

92 

95 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

• 1411 

5110 


1411 

1458 

95 

92 

95 

3/3 

45 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

95 

92 

95 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 x 8 

1/4 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

95 

92 

94 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

95 

92 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

1248 

95 

92 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

.1/4. .. 

. 0 . 

-141-1 

511-0 


141-1. " - - 

- ■ 1366 

•95- 

92: 

- - • 94 

•3/8" 

42 

'102 

102 

0X0 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

95 

92 

94 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

1543 

95 

92 

94 

3/8 

50 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r- 

O 

z. 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

1063 

95 

92 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1311 

5110 


1411 

1158 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

0X0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

oxo 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 

1366 

95 

92 

93 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 X 3 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 

1456 

95 

92 

93 

3/8 

45 

102 

102 

1/4 X 8 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 

1546 

95 

92 

93 

3/8 

46 

102 

102 

1/4 X 9 

1/4 

0 

1411 

5110 


1311 















4-B1-435 
























Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Ci 

vi 1 & Str 

uctura 

f Engin 

eers 





1 PROJECT 







TITLE 











DATE 


THE 1 

WORLD 

TRADE i 

CENTER 




EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





_1 


REVISIONS 




PANEL 


COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 


r 












■ 1U — 


— 




V 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


206a 

95 

92 

300 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 


2158 

95 

92 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 


2243 

95 

92 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


2368 

95 

92 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


2458 

95 

92 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 


2546 

95 

92 

300 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 411 

4 21 

120 

65 

65 

411 

421 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


. 

•••• PANEL 

NUMBER- 

FLO0R 

... T4 . .. 


FY4 • 

SCL • 

SCR' 

' 'N0‘ 

5 -• 

‘ NO - 6 ’ 

NO' 7 

COL - 1 

COL 2 

COL 3 

• - 


206B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 


2 15B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 


5510 


5110 


224B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 


5110 


1111 


236B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 


5110 


1111 


2456 

95 

92 

95 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

L/4 

0 

5110 


5310 


1212 


254B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 
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306B 

95 

92 

300 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

65 

65 411 

421 

122 

65 65 

411 

421 


3 L56 

95 

92 

300 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

60 

60 411 

4 21 

123 
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421 


324B 

95 
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300 
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60 
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421 
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123 
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60 
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95 

92 

95 

3/6 


42 

102 
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0 
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1/4 

0 

5110 

1411 


5110 


3243 

95 

92 

95 

3/8 


42 

102 

101 

b 

X 0 

• 1/4 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

95 

92 

95 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 


3453 

95 

92 

95 

3/8 


45 

102 

102 

0 

X 0 

i/4 

0 

5110 

1411 


5110 


354B 

95 

92 

95 

3/8 


50 

102 
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1411 

5110 
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NO 6 
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95 

92 

94 

3/8 


46 

102 
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1/4 

X 7 

1/4 

0 

1311 

5110 


1411 


3153 

95 

92 

94 

3/8 


42 

102 

102 

' 0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 
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95 

92 

94 
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42 

102 
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94 
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95 

92 
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3/Q 


45 

102 

102 

1/4 
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1/4 

0 

1311 

5110 


1411 


3153 

95 

92 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5110 


3243 

95 

92 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 


1411 
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95 

92 

93 

3/8 


42 

102 
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1411 
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45 
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92 

93 

3/8 

46 
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95 

92 

93 

3/8 
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mi 
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93 
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0 

un 

5110 
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3/8 
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5110 
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96 
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65 
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65 
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421 
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96 

93 

300 

123 

60 

60 
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421 
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60 
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123 
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411 

421 

130B 

96 

93 

300 

123 

60 

60 
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411 
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60 

60 411 

411 
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60 60 

411 

421 

1393 

96 

93 

300 

124 

60 

60 

411 

421 
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60 

60 411 

42 1 

123 

65 65 

411 

421 
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96 

93 
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123 

65 
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65 65 

411 

421 
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96 
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93 
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5110 
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LL2B 

96 

93 

96 

3/8 


42 
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0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 

1216 

96 

93 

96 

3/8 


42 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 
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96 

93 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

14H 

5210 


1411 

1 3 9 B 

96 

93 

96 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

i/4 

0 

5210 

14U 


5210 

14-88 

96 

93 

96 

3/8 


45 

102 
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0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 
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96 

93 
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60 

102 

III 

1/4 

X 7 

1/4 
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103B 

96 

93 

93 

3/8 


60 

111 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 

1126 

96 

93 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 

1216 

96 

93 

93 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

o 

5210 

. 141.L 


. 5210 

. 

- - 1303 - 

--9-6- 
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.3/8 


• 42 • 

I CfV ' 

102 " 

'0 

X 0 

'1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

1393 

96 

93 

95 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

143 B 

96 

93 

95 

3/8 


45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 

1573 

96 

93 

95 

3/3 


60 

102 
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1/4 
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1311 
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5110 

1311 


5210 

1123 

96 

93 

94 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 

121B 

96 

93 

94 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

1306 

96 

93 

94 

3/8 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

1396 

96 

93 

94 

3/8 


45 

102 . 
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0 
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0 

3210 

1411 


5210 
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96 

93 

94 
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300 
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421 
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65 
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421 

120 

65 65 
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421 

2 12 B 

96 

93 

300 

120 65 

65 
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60 
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60 60 
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22 IB 

96 

93 

300 
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60 
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93 
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55 
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96 
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96 
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96 

93 

96 
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55 
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1/4 
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1/4 

0 
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5210 


5010 

212B 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

2213 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

6 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

2303 

96 

93 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1111 

239B 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 


5210 

248B 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210. 

2576 

96 

93 

96 

3/3 

50 

101 

111 

0 

X 0 

i/4 

0 

5010 

5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2033 

96 

93 

95 

3/e 

55 

112 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1013 

5210 


5010 

2126 

96 

93 

95 

3/8 

42 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

2213 

96 

93 

95 

3/3 

42 

101.. 

1.Q.1- . 

.. __ 0.. 

.X .0 

. . 1A4 - 

. 0- 

52-10 

.1111 


5210. ' ' 

- - 2 50B- - 

- 96 - 

•93' - 

95 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1X11 

5210 


nn 

239B 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

nil 


5210 

248B 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

257B 

96 

93 

95 

3/8 

55 

10 2 

111 

1/4 

! 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 



WEL0M6NTS 



seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

203S 

96 

93 

94 

3/0 

55 

112 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

1013 

5210 


5010 

212B 

96 

93 

94 

3/0 

42 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

22 IB 

96 

93 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

nn 


5210 

230B 

96 

93 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 


nil 

239B 

96 

93 

94 

3/e 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

nn 


5210 

2483 

96 

93 

94 

3/3 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

2576 

96 

93 

94 

3/8 

55 

102 

111 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 


1013 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


THE WORLD TRADE CENTER 


REVISIONS 




Civil & Structural Engineers 


DATE 


.IOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


COLUMN 3 


6-21—6 7 


Type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

75 

75 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

4 21 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

60 

60 

4 11 

42 3 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

55 

55 

41 L 

411 

124 

55 

55 

411 

411 

124 

60 

60 

411 

421 

123 

60 

60 

411 

421 

123 

65 

• 65 

411 

421 

123 

65 

65 

411 

421 

120 

75 

75 

411 

42 1 

120 

30 

80 

421 

421 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO ■ 

5. 

• NO 6 

'NO 7" 

COL' 1 

' ' COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 



weldments 


SEAT DETAIL 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CDL 3 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

_ ...JO . 

X 

0. - 

• 1/4 - 

. .-0 

■ • 52-1-0. 

. .. -1-41-1 - 

• -5-2-10 

0 

X 

0 

1/4 

0 

141 1 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 

V 

A 

7 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

S210 

1411 

5210 

6 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

1/4 

X 

8 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


4-61-442 
























Civil & Structural Engineers 


WORTH! 

NGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON Civil & Structural Engineers 



PROJECT TH£ 

WORLD TRADE CENTER 

j TIT1_E EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE. 

6-21-67 


CULUMN .1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

96 

93 

300 • 

120 

73 

75 

421 

421 

120 

65 

65 

411 

42 1 

120 

65 

65 

411 

421 

4 12 B 

96 

93 

300 

120 

66 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

42 IB 

96 

93 

300 

120 

65 

65 

411 

■ 411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 

43 OB 

96 

93 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

1 20 

55 

55 

411 

411 

4393 

96 

93 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 

448B 

96 

93 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

12 D 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

457B 

96 

93 

300 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

421 

120 

70 

70 

421 

421 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




-FLOOR - ■ 




-SCR- 








..N.UJ’LoE.K- 


—r-Y-4— 

••-5-&L— ■ 

Ntr 5 

—Ntl 6“ 

' NO'7 " 

“Cut: i 

ClJL 2 

COL 3 

403B 

96 

93 

96 

3/8 

55 

111 

102 

0 X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 X0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4303 

96 

93 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 0 ■ 

1/4 

0 

1111 

5210 

ini 

439B 

96 

93 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 83 

96 

93 

96 

3/a 

42 

101 

101 

oxo 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

96 

93 

96 

3/8 

50 

101 

111 

0 X0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 



rt E L DM c N T 5 



SEAT DETAIL 


panel 

number 

FLOUR 

T'+ 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4Q3B 

96 

93 

95 

3/8 

55 

111 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4 12 B 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

3210 

5010 

5210 

42 1B 

96 

93 

93 

3/S 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4306 

96 

93 

95 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 

439S 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

448B 

96 

93 

95 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4576 

96 

93 

95 

3/8 

55 

102 

111 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 



V 



SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

96 

93 

94 

3/8 

60 

112 

102 

L/4 

X 8 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

96 

93 

94 

3/8 

45 

102 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

96 

93 

94 

3/6 

A5 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

96 

93 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

illl 

439B 

96 

93 

94 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

96 

93 

94 

3/8 

42 

101 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

96 

93 

94 

3/8 

55 

102 

112 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 























E 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TJTLE 


PANEL NUMBER 

200B 96 94 

400B 96 94 


COLUMN 1 

PANEL ' - 


TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSD 

CSL 

210 

120 

90 

90 

421 

421 

210 

120 

90 

90 

421 

42 i 


SPANDREL PLATE 


PANEL NUMBER_FLOOR_J4._ £.Y.4^._SC-L-—SCR-~ 


— 

— 

--- 






2008 

96 

94 

96 

3/8 

60 

111 

111 

400B 

96 

94 

96 

3/8 

60 

111 

111 


PANEL 

number 

FLOOR 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

- —» 

SCR 

200B 

96 

94 

95 

3/8 

60 

112 

112 

400B 

96 

94 

95 

3/8 

60 

111 

111 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


:R IOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

520 

90 

90 

0 

0 

520 

90 

90 

0 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

85 

85 

421 

421 

120 

85 

85 

421 

421 


WELDMENTS SEAT DETAIL 

440 -NK3—6- —MB-"?' - —CBt" “1-COT! 2 - CUl'~T 


1/4 

1/4 


X 8 
X 8 


1/4 

1/4 


1313 

1313 


5010 

5010 


5610 

5610 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 


NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

1/4 X 

9 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

















REVISIONS 



WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Civil & Structural 

Engineers 


| 

PROJECT TH £ wQRLD 

TRADE CENTER 



TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 






COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

= Y 1 

P Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

=72 CSU 

CSL 

TYPE 

FYL FY 2 

CSU 

CSL 

1098 

97 

94 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 411 

42 1 

122 

65 65 

41 1 

421 

i 1188 

97 

94 

300 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 411 

421 

122 

65 65 

411 

421 

127B 

97 

94 

300 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

65 

65 411 

41 1 

123 

60 60 

411 

411 

1338 

97 

94 

300 

123 

60 

60 

411 

411 

123 

6 0 

60 411 

411 

123 

60 60 

411 

421 

1428 

97 

94 

300 

123 

65 

65 

411 

421 

123 

65 

65 411 

421 

122 

70 70 

411 

421 

1518 

97 

94 

300 

122 

70 

70 

411 

421 

122 

70 

70 411 

421 

122 

70 70 

411 

421 





SPANDREL 

PLATE 



, WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL N_UhBEB 

F..LQ.QR_ 

.... T 4— 



—SC-L— 

-SC-R-— 

-iYD-5- 

-MO—6- 

4W-7-- 

-COL—h 

-e^L— 2- 

— 

eoi —-3 --- 

109B 

97 

94 

97 

3/8 

- 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

118B 

97 

94 

97 

3/8 


45 

101 

101 

0 

x o 

1/4 

0 

14U 

5210 


1411 

1278 

97 

94 

97 

3/S 


42 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5110 

1411 


5210 

133B 

97 

94 

97 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

142B 

97 

94 

97 

3/8 


46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

1518 

97 

94 

97 

3/8 


46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 


FY4 

SCI 

SCR 

MO 

5 

MU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

97 

94 

96 

3/8 


45 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

1 110B 

97 

94 

96 

3/3 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

1278 

97 

/ 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5210 

1339 

97 

94 

96 

3/8 


42 

101 

102 

0 

X o 

• 1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

1 42 B 

97 

94 

96 

3/8 


45 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

\ 151B 

I 

97 

94 

96 

3/8 


50 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

/ 

► 



spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

MO 

5 

MU 6 

NO 7 

CPL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

97 

94 

95 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

1188 

97 

94 

95 

3/8 


42 

102 

102 

1/4 

X 7 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

127B 

97 

94 

95 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5210 

1338 

97 

94 

95 

3/3 


42 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

1428 

97 

94 

95 

3/8 


45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

14U 

5210 


14U 

1518 

97 

94 

95 

3/8 


45 

102 

102 

1/4 

X 8 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 


















4-31—445 


























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


project THe W0RLD TRADE CENTER 


TtTLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

type 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

209S 

97 

94 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

2186 

97 

94 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

227B 

97 

94 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

233B 

97 

94 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

2428 

97 

94 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

251B 

97 

94 

300 

120 

60 

60 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

-_E.L0.OJR_ 

_T-4-_ 

.. E-Y4— 

-SC L - 

—SGR 









209B 

97 

94 

97 

3/8 

42 

101 

101 

218B 

97 

94 

97 

3/8 

42 

101 

101 

2278 

97 

94 

97 

3/8 

36 

101 

101 

2338 

97 

94 

97 

3/8 

36 

101 

101 

242 B 

97 

94 

97 

3/8 

42 

101 

101 

25 IB 

97 

94 

97 

3/8 

42 

101 

101 


TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

V 411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



-N-&--5— 

— 

— m~6 — 

-rrO'"T"- 

-•-ccn— 

•"cor“2‘““ 

COL' 3 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 

0 

1/4 

G 

1611 

5210 

1111 

' 0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

16X1 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


v 








SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

MU 6 

imO 7 

COL 1 

COL 2 

CUL 3 

209B 

97 

94 

96 

3/8 

^2 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2186 

97 

94 

96 

3/S 

42 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

227B 

97 

94 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

233B 

97 

94 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

2428 

97 

94 

96 

3/8 

42 

101 

1C1 

0 

X 0 

1/4 

0 

nil 

5210 

1611 

2 5 IB 

97 

94 
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0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5510 


5110 


2248 

98 

95 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 


mi 


2368 

98 

95 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 


mi 


245B 

96 

95 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 


1212 


254B 

98 

95 

96 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 



















4-81-451 














Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 8c JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NoM B E k 

TYPE 

TYPE 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

F Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

3063 

98 

95 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

41 1 

121 

65 

65 

411 

411 

3 15 B 

98 

95 

300 

122 

65 

65 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

411 

3248 

98 

95 

300 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

3368 

98 

95 

300 

123 

60 

60 

411 

411 

123 

60 

60 

411 

411 

123 

60 

60 

411 

411 

345B 

98 

95 

300 

1 22 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

122 

65 

65 

411 

421 

354B 

98 

95 

300 

121 

70 

70 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

421 

121 

75 

75 

411 

421 


SPAfNOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

98 

95 

98 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

• 5110 

1411 

315B 

98 

95 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

98 

95 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3366 

98 

95 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

98 

95 

98 

- 3/8 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

98 

95 

98 

3/8 

50 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLCGR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

98 

95 

97 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

98 

95 

97 

3/ 6 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

32 4B 

98 

95 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

14U 

336B 

98 

95 

97 

3/B 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3456 

98 

95 

97 

3/6 

45 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3546 

98 

95 

97 

3/8 

50 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3Q6B 

98 

95 

96 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

93 

95 

96 

3/8 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

98 

95 

96 

3/6 

42 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

102 

102 

1/4 

X 

7 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

98 

95 

96 

3/8 

46 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 





















REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 



the world trade center 


TITLE 


COLUMN 1 


exterior wall panel schedule 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 



-- 


— 




--- 

— 





— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

c$u 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4Q6B 

98 

95 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 

4156 

98 

95 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

1 20 

60 

60 

411 

411 

424B 

96 

95 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

436B 

98 

95 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

445B 

96 

95 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

*1 1 

120 

55 

55 

4U % 

411 

4 54B 

98 

95 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

' 60 

60 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


PLATE _ h£L DM ENTS_ SfiALJCLEIAU._ 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4066 

98 

95 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4 15 B 

98 

95 

98 

3/ 6 

4 2 

103. 

HU 

0 

X 

0 

1/4 

c 

1212 

5510 

5U0 

424B 

98 

95 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

436B 

98 

95 

93 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

in i 

5110 

mi 

44 5B 

98 

95 

96 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

98 

95 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 







PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

98 

95 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5.110 

415 8 

98 

95 

97 

3/8 

42 

iOi 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

98 

95 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

4360 

98 

95 

97 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

nil 

4450 

98 

95 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4545 

98 

95 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


wELDMcNT S 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

102 

101 

0, 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

415 B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

101 

101 

r 0 

X 

0 

1/4 

0 

nn 

5110 

mi 

4368 

98 

.95 

96 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

un 

44 5 B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

98 

95 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-81-453 















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 



PANEL 

TYPE 


Cl 

dlumn 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FY1 FY2 

CSC 

CS L 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

20QB 98 96 

210 

120 

85 

85 

421 

421 

520 

55 85 

0 

0 

120 

75 75 

421 

421 

4003 98 96 

210 

120 

85 

85 

421 

421 

520 

85 85 

0 

0 

120 

75 75 

421 

421 


6-21-67 


SPANDREL PLATE __ WE LDMEN TS___SEAT_... D.E_T_A.n___ 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2006 

98 

96 

98 

3/8 

55 

111 

111 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4006 

98 

96 

98 

3/8 

55 

111 

111 

1/4 X 7 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

98 

96 

97 

3/8 

60 

111 

Ill 

4-ooe 

98 

96 

97 

3/8 

60 

ill 

111 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NC 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/4 X 8 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

1/4 ■ X 8 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


4-81-454 















WORTHINGTON, SKILLING, H E LIE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


CULUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

PYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY 2 

CSU 

CSL 

103B 

99 

96 

300 

120 

70 

70 

411 

421 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

112B 

99 

96 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

12 1B 

99 

96 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41 1 

121 

65 

65 

411 

411 

130B 

99 

96 

300 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

139B 

99 

96 

300 

122 

65 

65 

411 

411 

122 

65 

65 

411 

41 1 

122 

65 

65 

4 U 

411 

I486 

99 

96 

300 

121 

70 

70 

AH 

411 

121 

70 

70 

All 

All 

121 

70 

70 

411 

411 

1573 

99 

96 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

421 


6-21-67 


SPANDRE L PL A IE_ a BUlW-E&JS-$£**—©eWrl't 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

-- 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1036 

99 

96 

99 

3/8 

50 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

99 

96 

99 

3/6 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

12 1B 

99 

96 

99 

3/6 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1305 

99 

96 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1396 

99 

96 

99 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

99 

96 

99 

3/8 

50 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

99 

96 

99 

3/8 

55 

101 

Ill 

0 

w 

A 

0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1*3 0 

5 

NO 6 

NO 7 

CUL 1 

CUL 2 

COL 3 

1036 

99 

96 

96 

3/8 

50 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1126 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

ioi 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

99 

96 

96 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

99 

96 

98 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

99 

96 

98 

3/8 

55 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 






SPA' 

fvUR EL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SC R 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

103B 

99 

96 

97 

3/8 

55 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

1126 

99 

96 

97 

3/8 

A5 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

• 5210 

1411 

1218 

99 

96 

97 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

L02 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

i 02 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1 411 

5210 

148B 

99 

96 

97 

3/0 

46 

102 

102 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

99 

96 

97 

3/8 

55 

102 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 

























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project THE W 0 R j_ d TRADE CENTER I TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE I ° ATE ■ 6-21-67 


COLUMN 1 COLUMN 2 


TYRE FYi FY2 CSU CSL TYPE FYI FY2 CSC CSL 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

2038 

99 

96 

300 

2123 

99 

96 

300 

2215 

99 

96 

300 

2306 

99 

96 

300 

2396 

99 

96 

300 

248B 

99 

96 

300 

257B 

99 

96 

300 


120 

63 

65 

41 1 

421 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

5b 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


120 

60 

60 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

60 

60 

411 

41 1 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

41*1 

411 

120 

65 

65 

411 

411 






SPA NO 

REL 

PLATE 



V' [ t l Df- 

ENTS __ 

__ — 

_._SEAT. ..DETAIL 

— 

PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 

5 

NO 6 

Z' 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2036 

99 

96 

99 

3/6 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2125 

99 

96 

99 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1B 

99 

96 

99 

3/ 8 

3 6 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2308 

99 

96 

99 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

2393 

99 

96 

99 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

99 

96 

99 

3/8 

36 

lOi 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2573 

99 

96 

99 

3/3 

46 

101 

111 

/*• 

u 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUrl B E R 

F LOCJR 

14 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

99 

96 

98 

3/8 

50 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

99 

96 

98 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

99 

96 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

11U 

2398 

99 

96 

90 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

99 

96 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

99 

96 

98 

3/8 

46 

101 

m 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

203B 

99 

96 

97 

3/8 

50 

Ill 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2126 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2303 

99 

96 

97 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5210 

nil 

239B 

99 

96 

97 

3/a 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

2483 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

99 

96 

97 

3/8 

50 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 
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Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

r-vi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

m 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

99 

96 

300 

120 

70 

70 

All 

411 

120 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

3120 

99 

96 

300 

121 

6b 

63 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

4 13 

121 

65 

65 

411 

411 

3218 

99 

96 

300 

121 

6b 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41 1 

121 

65 

63 

All 

411 

33QB 

99 

96 

300 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

55 

55 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

3398 

99 

96 

300 

122 

60 

60 

41 1 

411 

122 

60 

60 

411 

41 1 

122 

■ 60 

60 

41^ 

411 

3 48B 

99 

96 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

357B 

99 

96 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

41 3. 

120 

70 

70 

411 

421 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


_S.EAJ_._D_£.XAJ.L_ 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3038 

99 

96 

99 

3/3 

50 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

3128 

99 

96 

99 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

99 

96 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3303 

99 

96 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3393 

99 

96 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

99 

96 

99 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

3 5 7 B 

99 

96 

99 

3/3 

50 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

• T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3033 

99 

96 

90 

3/a 

50 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

3123 

99 

96 

98 

3/8. 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

3218 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

99 

96 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

14U 

5210 

1411 

339B 

99 

96 

90 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

346B 

99 

96 

98 

3/8 

45 

101 

i 01 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

99 

96 

95 

3/8 

55 

101 

ill 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 


SPA .-COREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL l 

CUL 2 

COL 3 

303B 

99 

96 

97 

3/8 

55 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

321 B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

i 01 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

14U 

5210 

330B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

99 

96 

97 

3/8 

45 

102 

102 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1511 

3578 

99 

96 

97 

3/8 

55 

102 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1311 

5110 
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, SKILLING, HELLE 
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Civil & Structural 
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PROJECT 

WORLD 

TRADE 
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TITLE 

EXTERIOR WALL 

PANEL SCHEDULE 




° ATE 6-21-6 7 





CULUn. 

4 1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 





r AIM C L 














PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY 

1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

403B 

99 

96 

300 

120 65 

65 

411 

421 

120 

60 

60 411 

41 1 

120 

60 60 

411 

411 

4 12 B 

99 

96 

300 

120 60 

60 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

•120 

60 60 

411 

411 

4216 

99 

96 

300 

120 55 

55 

41 L 

411 

120 

55 

55 411 

41 1 

120 

55 55 

411 

411 

4308 

99 

96 

300 

1 20 50 

50 

411 

411 

120 

60 

50 411 

411 

120 

50 50 

411 

411 

4396 

99 

96 

300 

120 55 

55 

411 

41 i 

120 

55 

55 411 

41 1 

120 

55 55 

411 

411 

4488 

99 

96 

3 00 

1 20 55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 5 5 

4f 1 

411 

457B 

99 

96 

300 

120 55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

41 1 

120 

60 60 

411 

421 

* 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT PETA_IL_ 


PAW EL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NU 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

4033 

99 

96 

99 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 


5010 

412b 

99 

96 

99 

3/8 

36 

101 

101 

0 

V 

/V 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

4216 

99 

96 

99 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

6210 

mi 


5210 

430B 

99 

96 

99 

3/8 

36 

10] 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1111 

439B 

99 

96 

99 

3/6 

3 6 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

44 8B 

99 

96 

95 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

4578 

99 

96 

99 

3/8 

46 

10 1 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUi 

iBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4035 

99 

96 

98 

3 /'o 

50 

ill 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 


5010 

412 3 

99 

96 

93 

3/6 

42 

id 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

42 1B 

99 

96 

93 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

1 4306 

59 

96 

98 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1111 

, 4395 

99 

96 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

, 4430 

99 

96 

93 

3/B 

36 

10). 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

Jj ^ 57B 

99 

96 

98 

3/6 

46 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1013 

i 
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PLATE 
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SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NU 6 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

99 

96 

97 

3/8 

50 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 


5010 

41211 

95 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

4 2 1 B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

43 OB 

99 

96 

97 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1111 

4396 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5210 

448B 

99 

96 

97 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 

4578 

99 

96 

97 

3/e 

50 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1013 
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TITLE 
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DATE 

6-21-67 


BAMCl 


COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 




PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



100B 99 97 

210 

120 

70 

70 

All 

A21 

520 

75 75 0 

0 

120 

75 75 

All 

421 



300B 99 97 

210 

120 

70 

70 

All 

421 

520 

75 75 0 

0 

120 

75 75 

All 

A21 




SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL" 

'NUMBER-- 

“ FTOUR" " 

T4-- 

~FW 

SCL" 

SCR'"' 

N 0 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

99 

97 

99 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

99 

97 

99 

3^8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 


S PAN OK IrL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

TA 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

99 

97 

98 

3/0 

55 

111 

111 

1/A X 7 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

3008 

99 

97 

96 

3/8 

55 

111 

111 

0 X 0 

1/A 

0 

5410 

5010 

1313 


) 
















P L 


PA-vi.L 


It C !< 

TYP,: 

109b 

i00 

97 

''0 0 

L 18b 

100 

97 

300 

127B 

ICO 

97 

300 

133b 

IOC 

97 

300 

142 B 

100 

97 

30 0 

1 5 l B 

100 

97 

300 


PANEL 

NUMBER 

F LOG R 

1093 

100 

97 

100 

118B 

100 

97 

100 

127B 

100 

97 

100 

133b 

100 

97 

100 

142b 

100 

97 

100 

151b 

1Q0 

97 

100 


PANEL 

NUri 

BCR 

F LOUR 

109b 

100 

97 

99 

1133 

100 

97 

99 

1 27B 

100 

97 

99 

133B 

100 

97 

99 

1426 

100 

97 

99 

15 1B 

100 

97 

99 


/ 


PANEL 

NUN 

BER 

F IQOR 

109B 

100 

97 

98 

1186 

100 

97 

98 

1273 

100 

97 

98 

1338 

100 

97 

93 

1428 

100 

97 

98 

1513 

100 

97 

98 


I 7Pi: 

i- V j. 

- 'j - ’ V 

L S i! 

CSl 

1 2 O 

7 >./ 

70 

‘-1 1 

41 I 

121 

* j z> 


^-11 

411 

121 

6b 

6 3 

411 

411 

122 

6 J 

4 0 

4 3.1 

411 

121 

6 2 

65 

'■11 

411 

121 

Vo 

70 

41 1 

411 


5 P/iNUK L: L 

PLATE 


T 4 

r Y4 

SC L 

SCR 

3/3 

42 

101 

101 

3/d 

42 

101 

101 

3/0 

42 

101 

101 

3/6 

42 

101 

101 

3/S 

4!? 

101 

101 

3/4 

4 b 

101 

101 


SPANOR EL 

PLATE 


74 

r Y 4 

SCL 

SCR 

3/6 

4b 

101 

101 

3/b 

4 5 

1 01 

101 

3/6 

45 

101 

101 

3/ o 

4 2 

101 

101 

3/8 

42 

101 

101 

3/8 

5 0 

101 

101 


s pandr el 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3/8 

46 

101 

101 

3/B 

42 

101 

101 

3/8 

42 

1Q1 

101 

3/ 3 

42 

101 

101 

3/6 

45 

101 

101 

3/a 

50 

101 

101 


1 Y V 1- 

: T i 

Yp 

C 7 o 

i .■ vj 

121 

O "J 

6 b 

4 1 i 

4 1 1 

121 

ob 

6b 

41 l 

41). 

121 

60 

60 

4 i 1 

4i 1 

122 

60 

6 0 

411 

411 

121 

63 

65 

4 i 1 

41 1 

121 

70 

70 

4 1 i 

4 11 


v-J tLiJMffMT S 


NO 

5 


NL 6 

NO 7 

0 

X 

c 

1/4 

n 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

c 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 



WcLDF 

■ ENTS 


NO 

5 

NU 6 

n n 7 

0 

X 0 

1/4 

G 

0 

X o. 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

A C 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 



WELD 

NEMTS 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

i) 

0 

X 0 

1/4 

0 

0 

X 0 

1/4 

0 


CuLlJ.-h '■ 


i Y \* If 

r Y 1 

FY2 

csu 

CSL 

121 

63 

05 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

4U 

121 

65 

65 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

121 

6b 

65 

411 

411 

1 20 

70 

70 

411 

411 


S EAT DETAIL 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

5210 

1411 

5210 

141 1 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

• 1411 

5110 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


SEAT DETAIL 

CUL 1 

COL 2 

COL 3 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

1411 • 

5110 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


SEAT DETAIL 



COL 1 

COL 2 

COL 3 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

14U 

5110 

1411 

’ 5210 

1411 

5210 

141 L 

5210 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 
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DATE 


6-21-67 


CULUMN X 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUN 

3ER 

TYPE 

TYPE 

PYX 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 

100 

97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

218B 

100 

97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

53 

55 

411 

411 

227B 

100 

97 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

41 1 

120 

45 

45 

411 

411 

233B 

100 

97 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

4 1L 

120 

50 

50 

411 

411 

242 B 

100 

97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

4H 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

251B 

100 

97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 






SPANDREL 

PLATE 



WELDM 

iENTS_ 



SEAT JieiAJ L... 

---- 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2098 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5010 

5210 

12L2 

2188 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

227B 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

2 33B 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

2428 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

x o 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

2 5 IB 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUN 

BER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2093 

100 

97 

99 

3/8 

36 

101 

101 

2183 

100 

97 

99 

3/8 

36 

101 

101 

227B 

100 

97 

'99 

3/6 

36 

101 

101 

2 3 3 B 

100 

97 

99 

3/8 

36 

101 

101 

2423 

100 

97 

99 

3/0 

36 

101 

101 

25 IB 

100 

97 

99 

3/6 

36 

101 

101 



WELOM 

■ENTS 



SCAT DETAIL 


NO 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

111! 

5110 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 






2 , 

PAMUREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

C 

CCL l 

COL 2 

COL 3 

209B 

100 

97 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

100 

97 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

2275 

100 

97 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

nil 

5210 

2338 

100 

97 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

2426 

100 

97 

98 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

2 51B 

100 

97 

98 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1 / 4 

0 

1212 

5210 

5010 






















Civil & Structural Engineers 


r 


REVISIONS 


i 


r 

\ 



r' 

V 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL . 
TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

3098 

100 

97 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41 1 

121 

65 

65 

411 

411 

3188 

100 

97 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

3278 

100 

97 

300 

121 

60 

60 

411 

■ 411 

121 

60 

60 

411 

41 1 

121 

60 

60 

411 

411 

3338 

100 

97 

300 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

122 

60 

60 

411 

411 

3426 

100 

97 

300 

121 

65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

41 1 

121 

65 

65 

411 

411 

35 IB 

ICO 

97 

300 

121 

70 

70 

411 

411 

121 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 






SP 

Ai\ JR ri L 

PLATE 



WELL) ME 

NTS_ 

.. _ _ _ _ _. 

_ _ __ 

SEAT DETAIL 

— 

PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NlJ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3095 

100 

97 

100 

3/«'j 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

313B 

100 

97 

LOG 

3/8 

42 

101 

101 

0 

% 0 
A 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

100 

97 

100 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

3 3 38 

100 

97 

100 

3/8 

42 

103 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

342 B 

100 

97 

100 

3/3 

45 

101 

101 

0 

X 

c 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3513 

100 

97 

100 

3/8 

4b 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 





SFAisDK 1-L 

PLATE 



weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

F LOO R 

r 4 

FV4 

SCL 

SCk 

NU 

5 

NO 6 

ix 1 i.i 7 

CuL 1 

COL 2 

COL 3 

3093 IOC 

97 

99 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

3183 100. 

97 

oo 
* + 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 100 

97 

99 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 100 

97 

99 

3/3 

42 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

3428 100 

97 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3518 100 

97 

99 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 






S PaiOR t L 

plate 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3098 

100 

97 

98 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

C 

5210 

1411 

5210 

318B 

100 

97 

98 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 

100 

97 

98 

3/3 

42 

101 

101 

c 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

3333 

100 

97 

96 

3/3 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

G 

5210 

1411 

5110 

342 B 

100 

97 

96 

3/6 

46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

3 51B 

100 

97 

96 

3/8 

30 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

c 

5210 

1411 

521C 


6-21-67 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

f=Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

100 

97 

300 

120 

5b 

55 

411 

411 

120 

53 

55 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

413B 

100 

97 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

4i 1 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

4278 

100 

97 

300 

120 

50 

50 

411 

• 411 

120 

50 

50 

411 

41 1 

120 

50 

50 

411 

411 

433B 

100 

97 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

4426 

100 

97 

300 

120 

55 

53 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

451B 

100 

97 

300 

120 

35 

33 

413 

411 

120 

55 

55 

411 

4 11 

120 

55 

55 

411 

411 






SPANDREL 

PLATE 



ktLOMENTS 


SEAT DETAIL 

__ 

PANEL 

"number 

FLUOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

hu 

5 

NU 6 I'JU 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

5010 

5210 

1212 

418B 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

161 1 

5210 

1111 

42 78 

ICO 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

5110 

1111 

5210 

433B 

100 

97 

100 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

5210 

1111 

5110 

442B 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

11 11 

5210 

1611 

451b 

100 

97 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELUMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SC K 

NU 

5 


NU 6 

K 0 7 

CUL 1 

CUL 2 

CUL 3 

4093 

100 

97 

99 

3/8 

36 

10.1 

101 

0 

A 

0 

1/4 

0 

50 lu 

5210 

1212 

418 3 

100 

97 

99 

3/8 

36 

101 

101 

c 

X 

G 

1/4 

0 

1611 

5210 

ini 

42 78 

100 

97 

99 

3/d 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

mi 

5210 

4333 

100 

97 

99 

3/a 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

100 

97 

99 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

45 1B 

100 

97 

99 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLA7F 


WfcLD.^EN i S 


SEAT DETAIL 


PANEL NUr.BER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 100 

97 

98 

3/S 

4 2 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

4 IS B 100 

97 

93 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

427S 100 

97 

93 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

4336 100 

97 

93 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1 Ill 

5110 

4426 100 

97 

93 

3/d 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1611 

451B 100 

97 

96 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-463 















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 8c Structural Engineers 



P THE WORLD TRADE CENTER 


T ' TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6—21-67 


COLUMN l 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

"i 

-c 

m 

TV Pc 

AVI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 . 

CSU 

CS L 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

20QB 

100 

98 

210 

L2C 

75 

lb 

411 

421 

520 

75 

75 

0 

0 

120 

70 

70 

411 

421 

400B 

100 

98 

210 

120 

lb 

lb 

4-11 

421 

520 

7 5 

75 

0 

0 

120 

70 

70 

411 

421 






S PAuOR EL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

--- 

"panel 

number 

F LGOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

200B 

100 

98 

100 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 5010 

5610 

4008 

100 

98 

IOC 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X o 

1/4 

0 

1313 5010 

5610 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

CCJL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

100 98 

99 

3/8 

55 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

100 93 

99 

3/3 

55 

111 

ill 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 




4 


i 


4-B1-464 
















Civil & Structural Engineers 


REVISIONS 

~f~-‘ - 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 





— 

PANEL 

NUM 

BER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

Co L 

1063 

101 

90 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

1158 

101 

98 

300 

120 

65- 

65 

411 

411 

1243 

101 

98 

300 

120 

65 

65 

411 

1 411 

1368 

101 

98 

300 

121 

65 

65 

4U 

411 

!45B 

101 

98 

300 

120 

70 

70 

411 

411 

154B 

101 

98 

300 

120 

70 

70 

411 

411 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 ■ 

65 

65 

411 

41 1 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 

411 

411 

121 

' 65 

65 

411 

411 

121 

65 

65 

411 

411 

120 

. 70 

70 

411 

41 1 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 

120 

70 

70 

411 

411 


6-21-67 


SPAnUREL plate 


r.'ELEMENTS 


SEAT DETAIL 


PA'NEL 

“OT* 

»‘6cR 

■"FLOOR'"' 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1068 

101 

98 

iOl 

3/3 

42 

1C1 

101 

1158 

101 

98 

101 

3/8 

42 

101 

101 

1248 

101 

98 

10 i 

3/8 

42 

101 

101 

1363 

101 

98 

101 

3/8 

45 

101 

101 

1453 

101 

98 

101 

2/b 

42 

101 

101 

1548 

101 

98 

101 

3/8 

42 

101 

101 


NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

c 

1411 

5110 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

0 

X 

0 

1/4 

c 

5110 

1411 

5110 

0 

X 

0 

1/4 

0 

14U 

5110 

1311 




( 






SPANDREL 

PLATE 



wELOfcENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

1068 

101 

98 

100 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

1 156 

101 

98 

100 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1240 

101 

9S 

100 • 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1.4 1L 

5110 

1411 

1 36B 

101 

90 

100 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

14513 

101 

98 

100 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

• 1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1540 

101 

98 

100 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

141 1 

5110 

1311 






SPAnORcL 

PLATE 



WFtOMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUI-'i 

iBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

101 

98 

99 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

U5B 

101 

98 

99 

3/8 

45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

101 

98 

99 

3/8 

43 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

141 L 

5110 

1411 

1 36B 

101 

98 

99 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1458 

1C1 

98 

99 

3/8 

50 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

154b 

101 

98 

99 

3/8 

46 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT THE wQR ld trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

.CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2068 

101 

98 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 

2 15B 

101 

98 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

224B 

101 

98 

300 

120 

. 50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

2366 

101 

98 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

245B 

101 

98 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

254B 

101 

98 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 


DATS 


6-21-67 


SPAMOKItL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOU R 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NIJ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2063 

10 1 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2153 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

101 

98 

101 

3/a 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

I Ill 

5110 

nil 

245B 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

101 

98 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL’ 

SCR 

NO 

5 


MG 6 

NO 7 

CGL 1 

CGL 2 

COL 3 

206B 

101 

98 

100 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

101 

98 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

o 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

101 

98 

100 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

ini 

5110 

1111 

236B 

101 

98 

100 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

101 

98 

100 

3/3 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

101 

98 

100 

3/ 8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 
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357B 

102 

99 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

41 1 

120 

65 65 

411 

411 


V* 





spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL 'NUMBER 

FLOOR 

_ 


F Y4 

SCL ’ 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

~ COL ~~1 

COL 2 


COL 3 



3038 

102 

99 

102 

3/8 


42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 



3126 

102 

99 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 



3218 

102 

99 

102 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



330B 

102 

99 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



3396 

102 

99 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



3486 

102 

99 

10 2 

3/8 


42 

101 

101. 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 



357B 

10* 

•99 

102 

3/8 


42 

101 

Ill 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 







SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

F LOQR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



303B 

102 

99 

101 

3/8 


42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

c 

5110 

1311 


5210 



312B 

102 

99 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 



32 IB 

102 

99 

10 L 

3/8 


42 

" 101 

101 

O' 

X 0 

1/4 

c 

5210 

1411 


5210 



330B 

102 

99 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



339B 

10 2 

99 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



3488 

102 

99 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 



357B 

102 

99 

101 

3/8 


46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 







SPANDREL 

PLATE 



WELDHENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



3038 

102 

99 

100 

3/8 


46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 



3126 

102 

99 

100 

3/8 


42 

101 

101 

. 0 

X 0 

1/4 

0 

1511 

5210 


1411 



3218 

102 

99 

100 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



3308 

102 

99 

100 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 



339B 

102 

99 

100 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 



348B 

102 

99 

100 

3/8 


45 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1511 



357B 

102 

99 

100 

3/8 


50 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 


5110 




















4-B1-4 72 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

pfioject The world traoE CENTER title ExTERIOR wALL p A NEL SCHEDULE ' DATE 6-21-67 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYL 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

102 

99 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

41 i 

120 

50 

50 

411 

411 

4128 

102 

99 

300 

120 

50 

50 

411 

41L 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

41 L 

411 

42 IB 

102 

99 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

430B 

102 

99 

300 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

439B 

102 

99 

300 

120 

43 

45 

411 

41 L 

120 

46 

46 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

448B 

102 

99 

300 

120 

46 

46 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 

457B 

102 

99 

300 

120 

50 

50 

41 1 

411 

120 

50 

50 

411 

41 1 

120 

55 

55 

411 

411 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403b 102 

99 

102 

3/8 

46 

HI 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4125 102 

99 

102 

3 /a 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

3010 

5210 

4210 102 

99 

102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1 111 

5210 

430B 102 

99 

102 

3/8 

36 

]. 01 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

nil 

439B 102 

99 

102 

3/8 

3 6 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

44 SB 102 

99 

102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

50 10 

5210 

457B 102 

99 

102 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

MU 6 

NQ 7 

COL 1 

COL 2 

CQL 3 

403B 102 

99 

101 

3/8 

■^6 

ill 

101 

0 

X 0 

174 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 102 

99 

101 

3/8 

36 

101 

1 01 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

'421B "102 

' 99 

101 

3/8 

36 

101 

roi 

0* 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430 B 102 

99 

101 

3/3 

3 6 

101 

I 01 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5210 

1111 

439B 102 

99 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4488 102 

99 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 102 

99 

101 

3/0 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

S PA, 

MjREL 

PLATE 




: LOMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 102 

99 

100 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 102 

99 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

V 

A 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 102 

99 

100 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 102 

99 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

mi 

439B 102 

99 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 . 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

44 8 B 102 

99 

100 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457 B 102 

99 

100 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


REVISIONS 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 


PAN£L 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

C5L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 

102 100 

210 

120 

70 

70 

411 

411 

520 

70 

70 

0 

0 

120 

65 

65 

411 

411 

400B 

102 100 

210 

120 

70 

70 

411 

411 

520 

70 

70 

0 

0 

120 

65 

65 

411 

411 


6-2L-67 


SPANDREL PLATE WcLDMEnTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 102 100 

102 

3/3 

50 

111 

111 

0 X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 102 100 

102 

3/6 

50 

111 

111 

0 x 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


panel 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

102 

100 

101 

3/8 

50 

111 

111 

400 B 

102 

100 

101 

3/8 

50 

Ill 

111 



WELDMENTS 




SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

r- 

z 

COL 

1 

COL 2 

CUL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

131 

3 

5010 

5610 

0 

X 0 

1/4 

0 

131 

3 

5010 

5610 


a 


4 





















CiviJ & Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 





PANEL 


COLUMN 1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 

CSL 

109B 

103 

100 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 4 1 i 

411 

120 

60 60 

411 

411 

USB 

103 

100 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 60 

411 

411 

1276 

103 

100 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

41 1 

120 

60 60 

411 

411 

I 33B 

103 

100 

300 

120 

60 

60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

65 65 

411 

411 

1426 

103 

100 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

65 65 

411 

411 

15 IB 

103 

100 

300 

120 

65 

65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

65 65 

411 

411 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

MU 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

103 

100 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

USB 

103 

100 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

127B 

103 

100 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

14U 


5210 

133B 

103 

100 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

142B 

103 

100 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

15 IB 

103 

100 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 


F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

-VO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

X09B 

103 

100 

10 2 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

118B 

103 

100 . 

1Q2. 

3/8 


4 2 

101 

1C1 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

1278 

103 

100 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5210 

133B 

103 

100 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

142 B 

103 

100 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

, 15 1B 

103 

100 

102 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1 / 4 

0 

5210 

1411 


5210 

/ 




r 

O 

PAnC 

REL 

PLATE 



WELQMENTS 



SEAT DET, 

* T 1 
■i * c 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

MG 

5 

* 

O 

2 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

109B 

103 

100 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

118B 

103 

100 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

127B 

103 

100 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 


5210 

133B 

103 

100 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5110 

142B 

103 

100 

101 

3/8 


45 

101 

101. 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 


1411 

15 IS 

103 

100 

101 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 


5210 

r 


4 - 61-475 
























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Civfl & Structural 

Engineers 



PROJECT THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




° ATE 6-21-67 




PANEL 

CULUhM 1 



COLUMN 2 ' 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 

csu 

CSL 

209B 

103 

100 

300 

120 50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 411 

41 1 

120 

46 46 

411 

411 

218B 

103 

100 

300 

120 50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 411 

411 

120 

46 46 

411 

411 

227B 

103 

100 

300 

120 42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 411 

41 1 

120 

42 42 

411 

411 

233B 

103 

100 

300 

120 42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 411 

4U 

120 

42 42 

411 

411 

242B 

103 

100 

300 

120 45 

45 

411 

411 

120 

46 

46 411 

41 1 

120 

46 46 

411 

411 

251B 

103 

100 

300 

120 45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 411 

411 

120 

45 45 

411 

411 

X 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


















. PANEL 

NOMBcR 

FLOOR 

T4 . 

FY4 ' 

see ” 

SCR 

NU 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

209B 

103 

100 

10 3 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

2186 

103 

100 

103 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

161 1 

5210 


1111 

22 76 

103 

100 

10 3 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

mi 


5210 

2336 

103 

100 

103 

3/ 8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 


5110 

2426 

103 

100 

10 3 

3/6 

36 

101 

lol 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1611 

2 5 1B 

103 

100 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1 212 

5210 


5010 





S PANUft EL 

PLATE 



wtLDH&NTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

\n 7 

COl 1 

COL 2 


COL 3 

2096 

103 

loo 

10 2 

3/ii 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

2186 

103 

100 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 


nil 

22 76 

103 

100 

.102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 


5210 

233B 

103 

100 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 


5110 

242B 

103 

100 

10 2 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1611 

25 IB 

) 

103 

100 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 

/ 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

r- 

O 

z 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

209B 

103 

100 

101 

3/ c 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

21BB 

103 

100 

101 

3/S 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 


mi 

227B 

103 

100 

101 

3/8 

36 

lol 

101 

0 

X 0 

i/4 

0 

5110 

mi 


5210 

2 33B 

103 

100 

101 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 


5110 

242B 

103 

100 

101 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 


1611 


25IB L03 100 


36 101 


1212 


5210 


5010 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 



PROJECT THE WORLD 

TRADE 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR NALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 







* 

9 mm 











PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


309B 

103 100 

300 

120 60 60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 


318B 

103 100 

300 

120 60 60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


327B 

103 100 

300 

120 55 55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 


333B 

103 100 

300 

120 60 60 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

60 

60 

411 

411 


342B 

103 100 

300 

120 65 65 

411 

411 

120 

60 

60 411 

41 1 

120 

60 

60 

411 

411 


3518 

103 100 

300 

120 65 65 

411 

411 

120 

65 

65 411 

411 

120 

60 
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no” 7 " 

col’ i” 

' COL 2 

COL 3 

3068 

104 101 

L04 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

51 LO 

1411 

3 15 B 

104 101 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

104 101 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

14 11 

5110 

1411 

3363 

104 101 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1*11 

5110 

1411 

3458 

104 101 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3546 

104 101 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 


( 




SHAinu.REl PLATE 


wELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel Number 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

r*:r s 7 

C r >l- 1 

COL 2 

COL 3 

3069 104 101 

10 3 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

315 B 104 101 

103 

3/8 

36 

1 01 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

6110 

1411 

5110 

324B 104 101 

103 

3/6 

3 6 

101 

101 

"0 

X 0 

1/4 

0 

1*1 1 

5110 

1411 

336 B 104 101 

103 

3/8 

42 

iDl 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

3456 104 101 

103 

3/S 

^2 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3546 104 101 

103 

3/6 

42 

•01 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 






SPA;' 

OREL 

PLATE 



WifLDM 

ENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

3068 

104 

101 

102 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

104 

101 

102 

3/6 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

104 

101 

102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X \j 

1/4 

0 ' 

1411 

5110 

1411 

336 a 

104 

101 

102 

3/6 

4?. 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

141 i 

5110 

141 1 

3459 

104 

101 

1C 2 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

n 

5110 

1411 

5110 

354B 

104 

101 

102 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

14U 

5110 

1311 


4-B1-482 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT TKE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 






COLUMN 1 



COLUMN 2 



column 

3 





















PANEL 

. NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

C5L 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


4066 

104 

101 

300 

120 4 b 

45 

411 

411 

120 

45 

45 411 

41 1 

120 

45 

45 

4U 

411 


41SB 

104 

101 

300 

120 4 5 

45 

411 

411 

120, 

45 

45 411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 


424B 

104 

101 

300 

120 42 

42 

4 1 1 

411 

120 

42 

4 2 411 

41 1 

120 

42 

42 

411 

411 


436B 

104 

101 

300 

120 42 

42 

4 3.1 

411 

120 

42 

42 411 

4 11 

120 

42 

42 

411 

411 

1 

445B 

104 

101 

30 C 

120 45 

45 

4 n 

All 

120 

45 

45 411 

41 1 

120 

42 

42 

411 

411 


4548 

104 

101 

300 

120 4o 

45 

4 1. 1. 

411 

120 

4 5 

4 5 411 

4 11 

120 

45 

45 

411 

411 

s / * 
\ i 





spandr el 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



. PANEL 

. "mv 

VBT.P, 

F LOUR' ' 

■ '74 .. • 

FY4 

" SCL " 

“S C k " 

'"’Nfl 

' K 

NO" 6 

>10 7 " 

"COL V 

' COL"2 

- - - 

COL 3 


4066 

L 04 

301 

104 

3/t: 

y. o 

J'U 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5 1 ) O 


1212 


3110 


4150 

104 

101 

104 

3/8 

3 6 

101 

10). 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 


5510 


5110 


4246 

104 

101 

104 

3/6 

26 

101 

101 

u 

X 0 

1/4 

0 

111.1 


5110 


mi 


436B 

104 

101 

104 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 


5110 


mi 


44 58 

104 

101 

1C 4 

3/S 

36 

101 

101 

0 

X c 

1/4 

0 

5110 


5310 


1212 


4546 

104 

101 

104 

3/e 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 






spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F L0OR 

74 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

COL 1. 

COL 2 


COL 3 


4066 

104 

101 

10 3 

3/8 

36 

101 

101 

C 

X 0 

1/4 

0 

6)10 


1212 


5110 


4156 

104 

101 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 


5510 


5110 


4246 

104 

101 

103 • 

3/8 

36 

101- 

101 

0 

X G 

1/4 

0 

mi 


5110 


mi 

- 

4366 

104 

101 

103 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

nil 


5110 


mi 


4456 

104 

101 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


5310 


1212 


!\ « 5 « B 

104 

101 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 


/ 




SPAin OREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

number 

E LOU R 

T 4 

FY4 

SCL 

SC K 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

CUL 1 

C DL 2 


CUL 3 

i 

4068 

104 

101 ■ 

102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 

i 

4156 

104 

101 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1 21 2 


5510 


5110 

i 

42 46 

104 

101 

10 2 

3/8 ' 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

1111 


5110 


nil 


436B 

104 

101 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 


5110 


mi 


445B 

104 

101 

102 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


5310 


1212 


454B 

104 

10 1 

102 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1212 


5110 


















4-61-483 






















Civil &. Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT TH£ UQRlD 

TRADE 

CENT £R 


| 

TITLE 

EX 


PAN EL 


C U L U r*i iv 

1 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

csu 

CS L 

200B 104 102 

210 

120 

60 

60 

411 

411 

4006 104 102 

210 

120 

60 

60 

411 

411 


HI UK W ALL PANE L SCHEDULE 

COLlii'iK 1 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYi 

FY2 

CSu 

CS L 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

520 

60 

60 

0 

0 

120 

55 

55 

411 

411 

520 

60 

60 

0 

0 

120 

55 

55 

411 

411 


6-21-67 





SPAnuREL 

PLATE 



WtLOMEl'iTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

MO 6 

IMP) 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

2003 

104 102 

104 

3/8 50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 5010 

5610 

4008 

104 102 

104 

3/8 50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

200 B 

104 

102 

103 

3/a 

50 

111 

ill 

4003 

104 

102 

103 

3/8 

50 

111 

111 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 


X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 















SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginaars 







PROJECT 







tiTua 











DAT! _ _ , _ 


THE 

W U R L C 

T - A u € C. 

ENTER 



Exit 

RIOR MALL 

PANEL SCHEDULE 






9-2-69 







r \ 

LU 

L 



r 

GLJMN 2 



COLUMN 

3 




PANEL 

NL» 

M8ER 

■' A N *; L 
TY P «f 

TYPE FYl 

FY? 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 



10 33 

105 

102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 41 L 

4 LI 

120 

50 

50 

411 

411 



L12B 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

41 L 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 



121 C 

103 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

41 i 

411 



6 130 & 

105 

102 

300 

(GOD 

55 

55 

4L1 

411 

cod 

55 

55 411 

411 

<HD 

55 

55 

411 

411 



139 K 

105 

L02 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

60 

60 411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 



148 s 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 



L 57 L 

105 

102 

300 

120 

55 

35 

411 

411 

120 

50 

50 411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 


\/ 





spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 



l 0 3 r. : 

10 5 

10 ? 

105 

3 /1 


42 

111 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5110 


1311 


5210 



I. 

10 3 

L02 

105 

3/3 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 


1511 


5210 


1411 



12 in 

105 

102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



i3<JB 

105 

102 

105 

3/6 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


L411 



139:1 

105 

102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



14 o J 

105 

102 

105 

3/6 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


1511 



1&73 

105 

102 

105 

3/3 


42 

101 

111 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1311 


5110 







SPAN? 

REL 

PLATE 



WELDMENT S 



SEAT DETAIL 




Panel 

NU! 

*'5l£R 

~L Juft 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

3 

NO 6 

NO 7 

CQL 1 


COL 2 


COL 3 



1036 

105 

102 

104 

3/8 


42 

111 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5110 


1311 


5210 



l 1126 

105 

102 

104 

3/8 


36 

101 

L01 

0 

X 

0 1/4 

0 

1511 


5210 


1411 



1" 12 IB 

105 

102 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



I 130 D 

105 

102 

104 

3/3 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



I 1393 

143B 

105 

102 

104 

3/3 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



L05 

102 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


1511 



1578 

105 

102 

1C4 

3/8 


42 

101 

111 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1311 


5110 







spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL .1 


COL 2 


COL 3 



1035 

105 

102 

103 

3/8 


42 

111 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5110 


1311 


5210 



1126 

105 

102 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1511 


5210 


1411 



12 IB 

105 

102 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



130B 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


1411 



1398 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1411 


5210 



148B 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 

0 1/4 

0 

1411 


5210 


1511 



157S 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

111 

0 

X 

0 1/4 

0 

5210 


1311 


5110 





















4-81-485 




















SKILLING, HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PftOJBCT 


T Hr; .-iJklD CENTER 


titui: 


Structural A Civil Engineer* 


EXTERIOR WALL PA.\£L SCHEDULE 


DATE 


■ •tx 'Jt L 


P*‘.fcL -VJi 

48 

TV PL 

2033 

105 

102 

300 

212S 

10 5 

102 

30C 

2213 

10 5 

102 

30C 

2303 

10 5 

102 

300 

2 39 3 

10 5 

10 2 

300 

?4o2 

105 

102 

30C 

2572 

105 

102 

3CC 



r ~ 


J 


TYPE 

FYL 

FY2 

CS'J 

CSL 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

42 

42 

41 L 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

(HD 

36 

36 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 



C, GlU'YM 

2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

<ns> 

36 

3 6 

411 

411 

120 

42 

42 

41 L 

411 

120 

42 

42 

41 L 

411 

120 

42 

42 

411 

411 


column 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

4 2 

42 

411 

41 L 

<U2> 

36 

36 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 


9-2-69 


v 


SPANDREL PLATE 


PANFf. 

NUMBER 

FLOCK 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

20 j!j 

105 

102 

10 5 

3/8 

46 

111 

101 

2 12 n 

lc; 5 

102 

105 

3/S 

36 

101 

101 

22 ly 

105 

102 

105 

3/6 

36 

101 

101 

2303 

105 

1C2 

105 

3/6 

3 6 

101 

101 

2 39r- 

105 

102 

LO-.r 

3/8 

36 

101 

101 

2^2 

105 

102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

2 5 rs 

105 

102 

105 

3/6 

46 

101 

111 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

3 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

C 

1013 

5210 

5010 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






SPA 

MOREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


P »V-i rL 

' i J'- 

.BE r 1 . 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NU 6 

NO 7 

COL l 

CGL 2 

COL 3 

203,j 

105 

102 

104 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

212(3 

10 5 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

i/4 

0 

5210 

5010 

5210 

221c 

105 

102 

L 04 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

111 L 

5210 

2300 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

LLil 

2396 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

52 LO 

1111 

5210 

2486 

105 

102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2 5 70 

105 

102 

104 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NG 6 

NO 7 

CGL 1 

COL 2 

COL 3 

2033 

105 

102 

L03 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

2129 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2213 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2303 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

2398 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

105 

102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

2578 

105 

102 

103 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


A-Bl-486 


















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Englnttrt 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


tit Li; 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





PANEL 


COLUMN 1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 




™ 11 ■ L 










* 

* I• 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FV1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

GSL 

TYPE 

F¥X^Y2 

CSU CSL 

303B 

105 

102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

46 

46 411 

411 

120 

50 

50 

4 n 

312B 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

411 411 

32 IB 

105 

102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 411 

411 

120 

50 

50 

411 411 

330B 

105 

102 

300 

dn) 

55 

55 

4il 

411 


55 

55 411 

411 

£152) 

55 

55 

411 411 

3398 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

411 411 

348B 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 411 

411 

120 

55 

55 

411 411 

3578 

105 

102 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

50 

50 411 

411 

120 

55 

55 

411 411 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

..NUMBER. 

..FLOOR. 

. -T4 - .. 


FY4- 

•SCL - 

-SCR- 

. . .. -NO ■ 

5 • - 

... _ NO -6 - 

NO 7 - 

COL- 1 


COL -2 

-C0L--3 

3036 

105 

102 

105 

3/& 


42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

3126 

105 

102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

L511 


5210 

1411 

32 IB 

105 

102 

105 

3/e 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

3308 

105 

102 

105 

3/8 


36 

10L 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

3398 

105 

102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

34QB 

105 

102 

105 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

3 5 73 

105 

102 

105 

3/8 


42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1311 

5110 





spandrel 

PLATE 



WELOMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

303B 

105 

102 

104 

3/6 


42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

312 B 

105 

102 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 


5210 

1411 

32 1B 

105 

102 

104 

3/B 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210. 


1411 

5210 

3308 

105 

i 62 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

3398 

105 

102 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

3480 

105 

102 

104 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

3578 

105 

102 

104 

3/0 


42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1311 

5110 





SPANDREL 

PLATE 



WELOMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

cot 1 


COL 2 

COL 3 

303B 

105 

102 

103 

3/8 


42 

ill 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 


1311 

5210 

3I2B 

105 

102 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1511 


$210 

1411 

3216 

105 

102 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

3308 

105 

102 

103 

3/8 


36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1411 

3398 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1411 

5210 

3488 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 


5210 

1511 

3578 

105 

102 

103 

3/8 


42 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 


1311 

5110 


DATS 


9-2-< 


REVISIONS 


r 


r 



( 


4-81-487 












SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Englnaars 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITM 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


9-Z-69 


REVISIONS 




COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

105 

102 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

120 

45 

45 

411 

411 

412B 

105 

102 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

42 XB 

105 

102 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

430B 

105 

102 

300 

<rm 

42 

42 

411 

411 

<025 

36 

36 

411 

411 

<222 

36 

36 

411 

411 

439B 

105 

102 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

448B 

105 

102 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

4578 

105 

102 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

46 

46 

411 

411 


.PANEL - NUMBER • 

.•RLOflR -- 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

— T4. 

- - FY4- 

-SCL 

--5CR • - 

- NG- 

5-- 

■ n &-6 • 

• tJQ 7 ’ 

" COL i" 

"COL 2 ~ 

COL" 3 

40 3ft 105 102 

105 

3/6 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4125 105 102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4214 105 102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

43G6 105 102 

10 5 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1111 

4340 105 102 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

448105 102 

105 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457* 105 102 

105 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


r 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

4036 

105 102 

104 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4126 

105 L02 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

105 102 

104 

3/6 

36 

101 . 

101 . 

0- 

. X 

0 

1/4 . 

0- 

5210 

1111 

5210 

43 OB 

105 102 

i 04 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 

4396 

105 102 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5210 

4483 

105 102 

104 

3/6 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4 5 76 

105 102 

104 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

4036 

105 102 

103 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

105 102 

103 

3/a 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

nil 

5210 

4308 

105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

llll 

5210 

llll 


105 102 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

111! 

5210 

44 36 

105 1C2 

103 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457n 

105 102 

103 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 






















Civil & Structural Engineers 


i 


r 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERrOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 





PANEL 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

100B 

105 

103 

210 

300B 

105 

103 

210 


CULUtiN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

50 

50 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

520 

55 

55 

0 

0 

520 

55 

55 

0 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

120 

55 

55 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 


6-21-67 




SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


-PANEL- - NUMBER- • 

■ floor - 

-T 4. 

- F Y4 ” 

SCL • 

SCR • 

NO 5. 

NO' 6" 

■'IMCT'7. 

CDL T " 

COL 2 

COL 3 

100B 105 103 

105 

3/a 

50 

111 

111 

0 X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 105 103 

10 5 

3/a 

5 0 

111 . 

13 1 

0 X 0 

1/4 

n 

5410 

5010 

1313 


r 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 QOB 

105 103 

104 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

105 103 

104 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 



4-Bl-46<? 





















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJKCT 


RIVMJONS 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


Structural A Civil Enginttn 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 






PANEL 

—-- 




™ ‘ 


panel 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

6 

109B 

106 

103 

300 

(I2D 

50 

50 

411 

411 


U8B 

106 

103 

300 

120 

50 

50 

411 

411 

6 

1273 

106 

103 

300 

(TH] 

50 

50 

411 

411 

6 

1333 

106 

103 

300 

\122J 

55 

55 

411 

411 


1423 

106 

103 

300 

120 

55 

55 

411 

411 

6 

1513 

L06 

103 

300 

(tin 

55 

55 

411 

411 


(Its 

(lII] 

120 

OD 


COLUMN 3 


CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

411 

£ID 

50 

50 

411 

411 

411 

411 

120 

50 

50 

411 

411 

411 

411 

(T22\ 

50 

50 

411 

411 

411 

411 

22) 

55 

55 

411 

411 

411 

411 

12 a 

55 

55 

411 

411 

411 

411 

oD 

55 

55 

4X1 

411 


DATE 


9-2-69 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

..NUMBER .. 

.FLOOR. 

.. . T.4 ... 

-F-Y-4 

-SC-L-- 

SCR -- 

• - NO 

5 • 

• - 

-NO- 6 

NO- 7 

•COL 1- 

• COL-2 

" COL" '3 

I09B 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

106 103 

106 

3/b 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1276 

106 103 

106 

3/8 

(?2| 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5210 

1336 

106 103 

106 

3/8 

14 2 J 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1423 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

151b 

106 103 

106 

3/S 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WEIOMENTS 


SEAT DETAIL 




% 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 

SQL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1093 

106 103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

118b 

106 103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

106 103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/.4 

0 . 

5110 

1411 

5210 

' 1 33C 

IC6 103 

105 

3/6 

36 

101 

ioi 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

1422 

106 103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

L4L1 

15 IS 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109* 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

H8*j L06 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

L/4 

0 

1411 

5210 

141 L 

127.. LO 6 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

141 L 

5210 

133r, 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

14r. 106 10 3 

104 

3/8 

3 6 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

1 : j : l. lo6 103 

104 

3/6 

36 

10 L 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-61-490 




















SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON Structural 9k Civil Engineers 

projkct TH £ wORLD TRADE CENTER jTiTLB EXTERI0R WALL PANEL SCHEDULE 

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL - 

TYPE TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


2098 

106 

103 

300 

120 

42 

42 

4U 

411 

120 

42 

42 

411 

411 


120 

42 

42 

4LL 

411 

6 

2188 

106 

103 

300 

'122' 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 


f l 22 

42 

42 

411 

411 

6 

2278 

106 

103 

300 

122 

36 

36 

411 

411 

122 

36 

36 

411 

411 


122 

36 

36 

411 

411 

6 

2336 

106 

103 

300 

122 

36 

36 

411 

411 

122 

36 

36 

411 

411 


[122 

36 

36 

411 

411 

6 

2428 

106 

103 

300 

*22] 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 


I 1 ? 2 - 

42 

42 

411 

411 


2518 

106 

103 

300 120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 


lfo 

42 

42 

411 

411 


9-2-69 


PANEL NUMBER - • 

FLOOR 

209B 

106 

103 

106 

218B 

106 

10 3 

106 

2278 

106 

103 

106 

233B 

106 

103 

106 

242B 

106 

103 

106 

25 IB 

106 

103 

10.6 


PANEL NUMBER FLOOR 


209b 

218B 

2270 

233B 


') 


242B 
25 IB 


106 L03 
106 103 
106 103.. 
106 103 
106 103 
106 103 


105 

105 

105 

105 

105 

105 


SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4. 

... pv4 

SOL 

SCR • 

•NO 

5. 

'NO' 6 

NO 7 

• COL 1” 

COL '2 

col y 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

3/8 

< 53 ) 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

mi 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

mi 

5110 

3/8 

< 3 > 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

llll 

5210 

1611 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

50X0 

5210 

1212 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1111 

. 3/8. . 

36 

. 101 

101 - 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1111 

5210 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

ini 

5210 

1611 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE WELOMENTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2098 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1611 

52*0 

mi 

2278 106 103 

104 

3/8 

36 

l'Oi 

141 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5iio 

Liti 

5210 

233B 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

52io 

I'LU 

5110 

242B 106 103 

104 

3/8 

36 

ioi 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

nn 

5210 

1611 

251B 106 103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


r 


4—B1—491 















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

PROJECT 


Structural A Civil Engintert 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLK 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


i, — 

1 1 



COLUMN 

2 




COLUMN 

3 


csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

411 

(Eg) 

50 

50 

411 

411 


(122) 

50 

50 

4il 

411 

41i 

411 

120 

50 

50 

411 

411 


rfo 

50 

50 

411 

411 

411 

411 

M22| 

50 

50 

411 

411 


rrisi 

[ 50 

50 

411 

411 

411 

411 

\l22f 

50 

50 

411 

411 


i??j 

1 50 

50 

411 

411 

411 

411 

120 

55 

55 

411 

411 


120 

55 

55 

411 

411 

41L 

411 

1122} 

55 

55 

411 

411 

dm 55 

55 

411 

411 

PLATE 



WELDMENTS 




SEAT 

DETAIL 



DATS 


9-2-69 


REVISIONS 


PANEL NUMBER 


6 

3090 

106 

103 


318B 

106 

103 

6 

3276 

106 

103 

6 

3336 

106 

103 


3428 

106 

103 

6 

3518 

106 

103 


PANEL 

TYPE 

300 

300 

300 

300 

300 

300 



50 

50 

46 

50 

55 

55 


50 

50 

46 

50 

55 

55 


NUMBER- .. 

. FLOOR 

- T 4 .- 

-FY4 

• set 

• SCR- 

. m 

5 • 

- • •• 

" NO 6- 

• NO-’?- 

CGt 1 • 

COL" 2 

- COL' 3 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

106 103 

106 

3/8 

(42) 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

14U 

5210 

106 103 

106 

3/8 

142) 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FIOCJ* 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

3098 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

.3188 

106 

103 

105 

3/6 

36 

101 

101 

3276 

106 

103 

IDS 

3/3 

36 . 

101 

101 

3336 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

3428 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

35 LB 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

ioi 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

31BB 

106 

1Q3 

104 

3/8 

36 

101 

101 

32 7B 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

3338 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

342B 

106 

103 

104 

3/8 

36 

101 

101 

3518 

106 

103 

104 

3/8 

36 

lot 

101 


WELDMENTS . SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

•0 

X o.. 

1/4 

0 

5110 

1411 

5-210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5110 

0 

X o 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 
“ ■ 

COL 2 

GOL 3 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

14X1 

5210 

14*1 

0 

X 0 

1/4 

0 

5X10 

1411 

5210 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5X10 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1-492 





















SKILLING,HEUE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJSCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Structural A Civil Engintcn 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


9-2-69 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





panel 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


409B 

106 

103 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

120 

42 

42 

411 

411 

6 

4188 

106 

103 

300 

122 

42 

42 

411 

411 

122 

42 

42 

411 

411 

r 122’ 

42 

42 

411 

411 

6 

427B 

106 

103 

300 

122 

36 

36 

411 

411 

122 

36 

36 

4H 

4il 

122 

36 

36 

411 

411 

6 

4336 

106 

103 

300 

122 

36 

36 

411 

411 

122 

36 

36 

411 

411 

122 

36 

36 

411 

411 

6 

442B 

106 

103 

300 

122 

42 

42 

411 

411 


42 

42 

411 

411 

1 22) 

42 

42 

411 

411 


4516 

106 

103 

300 

120 

42 

42 

411 

411 

ifo 

42 

42 

411 

411 

iTo 

42 

42 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


..PANEL..NUMBER 

..FLOOR 

.. T4. 

-FY4.. 

- SCL- 

- SCR- 

.. - -NO 

5- 


• NG- 6 

NG 7- 

COL 1 

GOL 2 - 

COL 3 

409B 106 103 

LQ6 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 106 103 

106 

3/8 

(do 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1611 

5210 

1U1 

4273 106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

i/4 

0 

5110 

1111 

5210 

433b 106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 106 103 

106 

3/8 

St) 

LOL 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

4516 106 103 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

L212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409 B 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418 B 

106 

103 

105 

3/B 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

i/4 

0 

1611 

5210 

1111 

4279 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

P. 

. X 

0 . 

1/4 

. 0 . 

.5110 . 

111-1 

- 5210 

4339 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5110 

4428 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5210 

1611 

4516 

106 

103 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL NUMBER 


FLOOR 


409B 

418B 

427B 

433B 

442B. 

45 IB 


106 103 
106 103 
106 103 
106 103 
106 103 
106 103 


SPANDREL PLATE 

FY4 SCL SCR 


8 36 10L 101 

8 36 101 101 

8 36 101 101 

8 36 101 101 

8 36 101 101 

8 36 101 101 


WELDMENTS 


NO 5 


NO 6 NO 7 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 GOL 3 



solo 

1611 

5*10 

5210 

iin 

1212 


5210 

5210 

UH 

ini 

5210 

5210 


1212 
UU 
52.4 0 
51*10 
1611 
5010 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS £ JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


IKE KQRLO TRADE CENTER 


title 


exterior WALL PANEL schedule 


DATE 


6-21—67 


■REVISIONS 


~r 


c 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2008 

106 104 

210 

120 

55 

55 

411 

411 

520 

55 

55 

0 

0 

120 

50 

50 

411 

411 

400B 

106 104 

210 

120 

55 

55 

411 

411 

520 

55 

55 

0 

0 

120 

50 

50 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER' - 

F LOOR- 

T4- . 

FY4' 

SCL 

SCR 

NO 

5 

, 

o 

z 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 106 104 

106 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 106 104 

106 

3/8 

50 

111 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 



SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 106 104 

105 

3/8 

50 

111 

111 

0X0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 106 104 

105 

3/8 

50 

111 

211 

0X0 

1/4 

0 

1313 

5010 

5610 














SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civil Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT* 


11/10/69 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FV1 

FY2 

CSU 

CSL 


106B 

107 

104 

320 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

6 

124B 

107 

104 

320 

12 2 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

6 

136B 

107 

104 

320 

122 

50 

50 

0 

411 

122 

50 

50 

0 

411 

122 

50 

50 

0 

411 


154B 

107 

104 

320 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 


206B 

107 

104 

320 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

6 

224B 

107 

104 

320 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

6 

2368 

107 

104 

320 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 


254B 

107 

104 

320 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


V 



PANEL NUWB-ER 

FLOOR " 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

74 

FY4 

SCL 

SCR " 

'NO 

5’ " 

NO 6 

NO 7 

’ COL 1 

COL 2 ' 

COL 3 

8 

1068 107 104 

107 

3/8 

36 

301 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

- - 

[ 4722 

6120 

4721 1 

8 

1248 107 104 

107 

3/8 

42 

301 

302 

0 

X 0 

' 1/4 

0 

( 4721 

6120 

4721 1 

8 

1368 107 104 

107 

3/8 

42 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4721 

6120 

4721 | 

8 

1543 107 104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

{ 4721 

6120 

4722 1 

8 

2068 107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6320 

4711 

6320 

8 

2248 107 104 

107 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4712 

6120 

4712 

8 

2368 107 104 

L07 

3/8 

36 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

J 4712 

6120 

4712 

B 

254ft 107 104 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\6320 

4711 

6320 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

124ft 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1-368 

107 104 

•106 

3/8 

36 

lOl 

i or 

o 

X o • 

1/4 

o 

1411 

5110 

1411' 

1548 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

2068 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2240 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

mi 

5110 

1111 

236B 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

254B 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO. 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1068 

L07 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

51X0 

1411 

1248 

197 104 

105 

3/8 

36 

191 

701 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

1*68 

107 104 

105 

3/8 

36 

1G1 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5*10 

1411 

1548 

107 104 

105 

3/8 

36 

lOl 

lOl 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

2068 

107 104 

105 

3/a 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2248 

107 104 

105 

3/8 

36 

loi 

XOl 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

mi 

254B 

107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-495 
















SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PftOjBCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 


Structural A Civil Englntirt 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


11/10/69 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYRE 

FY1 

FV2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYt 

FYZ 

CSU 

CSL 

115B 

107 

104 

310 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

1458 

107 

104 

310 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

2158 

107 

104 

310 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

2458 

107 

104 

310 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL NUMBER 

FLOOR 

74 

FY4 ‘ 

SCL 

'SCR' 

NO 

5' ' 


NO'6 

NO 7. 

COL I 

COL 2 

COL 3 

8 

115B 107 104 

107 

3/8 

36 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

(Two 

4721 

6120 

8 

1459 107 104 

107 

3/8 

36 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\6120 

4721 

6120 

8 

2150 107 104 

107 

3/8 

42 

301 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

[4711 

6320 

7010 

8 

245B 107 104 

107 

3/8 

42 

302 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

(7010 

6320 

4711 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

U5B 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

145B 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

L/4 

0 

5110 

1411 

5110 

2 158 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

o • 

1212 

55 IQ 

5110 

2458 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

GOL 3 

115B 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

1458 107 104 

105 

3/5 

36 

101 

101 

0 

X 

a 

1/4 

0 . 

5110 

1411 

mo 

215B IOT 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

245B 10? 104 

105 

3/8 

36 

LOl 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

TITUK 

COLUMN 1 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY* 

P¥2 

csu 


3Q6B 

107 

104 

320 

120 

45 

45 

0 

6 

324B 

10T 

104 

320 

122 

45 

45 

0 

6 

336B 

107 

104 

320 

122 

50 

50 

0 


3549 

107 

104 

320 

120 

50 

50 

0 


4069 

M>7 

104 

320 

120 

42 

42 

0 

6 

4248 

107 

104 

320 

122 

36 

36 

0 

6 

4368 

107 

104 

320 

122 

36 

36 

0 


454B 

107 

104 

320 

120 

36 

36 

0 



PANEL 

NUMBER- 

FLOOR 

SPANDREL PLATE 

T4 FY4 SCL 

8 

3068 

107 

104 

107 

3/8 

36 

301 

8 

3246 

107 

104 

107 

3/8 

42 

301 

8 

336B 

107 

104 

107 

3/8 

42 

302 

8 

3548 

107 

104 

107 

3/8 

36 

302 

8 

406B 

107 

104 

107 

3/8 

36 

301 

8 

424B 

107 

10 4. . 

107 

3/8 

36 

302 

8 

436B 

107 

104 

107 

3/8 

36 

302 

6 

454B 

107 

104 

107 

3/8 

36 

301 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

306B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

LOl 

324B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 

3.3.6 B 

10.7 

.10.4 

1.06 ■ 

- - -3/8 . 

36 

-101 

354B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 

406B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 

424B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 

436B 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 

4548 

107 

104 

106 

3/8 

36 

101 






SPANDREL 

PLATE 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

306B 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

324B 

167 

104 

105 

3/8 

36 

161 

3366 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

354B 

107 

L04 

105 

3/8 

36 

101 

406B 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

424B 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

436B 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 

454B 

107 

104 

105 

3/8 

36 

101 


Structural A Civil ingfnaarft 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


11/10/69 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


CSi 

TYPE 

Wl. 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

411 

122 

50 

50 

0 

411 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


WELDMENTS 


SCR 

.Ntr 5 


NO 6 

NO 7 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

12Q 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


SEAT DETAIL 


COL 1 " 

COL 2 

COL 3 

( 4T22 

™ ~6\zT 

4721 . 

i 4721 

6120 

4721 

1 4721 

6120 

4721 

1 4721 

6120 

4722 \ 

t 6320 

4711 

6320 1 

/4H2 

6120 

4712 

) 4712 

6120 

4712 

6320 

4711 

6320 j 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

101 

- -0 

X 

0 

• -1/-4* 

o 

1411 - 

5110 * 

1411 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

1111 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1111 

5110 

nil 

101 

0 

X 

0 

1/4 . 

0 

5110 

1212 

5110 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CQL 3 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1311 

5110 

1411 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1411 

lai 

0 

X 0 

1/4 

0 

1411 

5110 

1311 

101 

0 

X o 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

till 

5110 

1111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

nn 

5110 

nn 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-497 
















SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginttn 


**OJKCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TlTLK 


exterior wall panel schedule 


DATS 


11/10/69 


HKVt*IONS 


r 


COLUMN L 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



panel 

NUMBER 

panel 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYRE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 


315B 

107 104 

310 

120 

43 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 


345B 

107 104 

310 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

120 

50 

50 

0 

411 

6 

415B 

107 104 

310 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

6 

445B 

107 104 

310 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 







SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



panel 

NUMBER 

floor 

T4 FY4 

SOL 

SCR 

.NO 

5 .. 

.NO-6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

8 

3158 

107 104 

107 

3/8 36 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

/ 6120 

4721 

6120 I 

8 

345B 

107 104 

107 

3/8 36 

301 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

( 6120 

4721 

6120 

8 

4150 

107 104 

107 

3/8 42 

301 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4711 

6320 

7010 i 

8 

4458 

107 104 

107 

3/8 42 

302 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

f 7010 

6320 

4711 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

315B 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

3458 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1411 

5110 

4158 

107 10.4 . 

.106 . 

. . 3/8 

36 

101 

101- 

- 0 

-X 0-. 

i/-4 

o 

1212 

5510 

5110 

4458 

107 104 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

N0 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3158 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


1411 

5110 

345B 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


1411 

5110 

4158 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1bMti 

5510 

5110 

445B 107 104 

105 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 


4-81-498 















-r 


r 


REVISIONS 


SKILLING?HELLE 9 CHRISTIANSEN,ROBERTSON Structural A Civil Engineer* 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

6 

1128 

107 

105 

230 

6 

1306 

107 

105 

230 

6 

I486 

107 

105 

230 


2126 

107 

105 

230 

6 

230B 

107 

105 

230 


2488 

107 

105 

230 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

8 

1128 

107 

105 

107 

8 

130B 

107 

105 

107 

8 

1488 

107 

105 

107 

8 

2X28 

107 

105 

107 

8 

2308 

107 

105 

107 

8 

2486 

107 

105 

107 


COLUMN 1 


TYPE 

PYX 

FYZ 

csu 

CSL 

122 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

122 

46 

46 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


SPANDREL 

PLATE 


' T4 

FY4 

set 

SCR 

3/8 

42 

302 

302 

3/8 

42 

302 

302 

3/8 

42 

302 

302 

3/8 

36 

301 

301 

3/8 

42 

302 

302 

3/8 

36 

301 

301 

SPANDREL 

PLATE 



COLUMN 2 


TYPE 

FYl 

PY2 

CSU 

CSL 

122 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

122 

46 

46 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


WELDMENTS 


NO 

5 ■ 


" NO 6 

NO 7 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

0 

X 

0 

1/4 

0 

a 

X 

0 

1/4 

0 


WELDMENTS 



COLUMN 3 


TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

122 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

122 

46 

46 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 


SEAT 

DETAIL 


COL 1 

CO L 2 

COL 3 

4721~ 


6220 


4721 

4721 


6220 


4721 

4721 


6220 


4721 

^ 6220 


7010 


6220 

14712 


6220 


4712 

16220 


7010 


6220 

SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


1128 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1511 

5210 

1411 

6 

1308 

107 105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

1411 

5210 

1411 


148B 

H>7 -105 

- 106 - 

3/0 

36 

101 - 

lo-i- 

.o- 

X 

0 - 

1/4- 

0 

1411 

5ZT0 

15X1 • 


212B 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

6 

230B 

107 105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

mi 

5210 

mi 


2488 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 

0 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 


11/10/69 


X 



4-81-499 












Structural & Civil Engineers 


SKILUNO'HEUE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 1 

TITLE 

n«T* 

THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

1I/LO/69 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 


1036 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


12 IB 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


X39B 

107 

105 

220 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 


157B 

107 

105 

220 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 


203B 

107 

105 

220 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

46 

46 

. 0 

411 

6 

22 IB 

107 

105 

220 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

6 

2396 

107 

105 

220 

12 2 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 


2578 

107 

105 

220 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

411 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER - 

FLOOR 

-T4 

FY4 

SOL 

SCR 

• NO 

5 - • 

- NG 6 

NO 7 

COL T 

COL 2. 

COL 3- 

8 

103B 

107 105 

107 

3/8 

42 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

,r7020 

7020 

6220 ) 

8 

12 LB 

107 105 

107 

3/B 

36 

301 

30L 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4721 

6220 

8 

139B 

107 105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4721 

6220/ 

8 

157B 

107 105 

107 

3/8 

42 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

} 6220 

7020 

7020 \ 

8 

2038 

107 105 

107 

3/8 

46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

1 4711 

6220 

7010 1 

8 

22 IB 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4712 

6220 \ 

8 

239B 

107 105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X o 

1/4 

0 

1 &220 

4712 

6220 \ 

8 

257B 

L07 105 

107 

3/8 

46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

( 7010 

6220 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

SPANDREL 

plate 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

L03B 

107 105 

106 

3/8 

42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

12 IB 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

1396 

107 105 

1 . 0 . 6 . 

3/8 . 

.... 3.6.. 

101 

-.101 . 

. 0 

■ X 0- 

1-/4 

.. 0- 

52-10 

1411 

5210 

157B 

107 105 

106 

3/8 

42 

101 

Ill 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1311 

51LO 

203B 

107 105 

106 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

22 lB 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

239B 

107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

ini 

5210 

257B 

107 105 

106 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


X 
















SKILUNG, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil EngtnMn 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITI.V 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


OATS 


11/10/69 


REVISlONf 


r 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 



panel NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYRE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

6 

312B 107 105 

230 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

6 

3308 107 105 

230 

124 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

6 

348B 107 105 

230 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 


4120 107 105 

230 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

6 

4300 107 105 

230 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 


448B 107 105 

230 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 



( 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NOW'S ER’ 

"FLOOR" 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NG 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

8 

312B 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

3 02 

0 

X 0 

1/4 

0 


f 4721 

6220 

~ 472T 

8 

3308 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 


\ 4721 

6220 

4721 

8 

3488 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 


\ 4721 

6220 

4721 

8 

4129 

107 

105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 


| 6220 

7010 

6220 

8 

430B 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 


l 4712 

6220 

4712 

8 

4480 

107 

105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

i/4 

0 


\6220 

7010 

6220 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 




SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 

7 

COL 1 

COL 2 

GOL 3 


312B 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


1511 

5210 

1411 

6 

330B 

107 

105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


1411 

5210 

1411 


3480- 

10-7- 

105 • 

106 

- - 3/8 

•36 

-• 101 - 

101 

0- 

X 0 

1/4 

0 


1411 

52io- 

1511 


*128 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


5210 

5010 

5210 

6 

430B 

107 

105 

106 

3/8 

42 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


1111 

5210 

1111 


4488 

107 

105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 


5210 

5010 

5210 


V' 


4 - 61-501 









Structural A Civil Enginctri 


DATI 


SKILLING, HELLE, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 


COLUMN 1 


exterior wall panel schedule 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


3036 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

4X1 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


32 IB 

107 

105 

220 

120 

42 

42 

0 

4X1 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


3396 

107 

105 

220 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 


357B 

107 

105 

220 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 


403B 

107 

105 

220 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

46 

46 

0 

4U 

6 

42 IB 

107 

105 

220 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

6 

4398 

107 

105 

220 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 

122 

36 

36 

0 

411 


4573 

107 

105 

220 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

41L 

120 

46 

46 

0 

411 







SPANOREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCI. 

SCR 

• • HQ 

5 - 

- NO 6 • 

NO 7 

COL 1 

COL- 2 - 

COL 3 

8 

303B 

107 

105 

107 

3/8 

42 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

r 7020 

7020 

62 2 (T 

8 

321B 

107 

105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4721 

6220 

8 

339B 

107 

105 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 6220 

4721 

6220 

8 

357B 

107 

105 

107 

3/8 

42 

301 

301 

0 

X 0 

i/4 

0 

* 6220 

7020 

7020 

8 

403B 

107 

105 

107 

3/8 

46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4711 

6220 

7010 

8 

4218 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

i 6220 

4712 

6220 

8 

439B 

107 

105 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

J 6220 

4712 

6220 

8 

4578 

107 

105 

107 

3/8 

46 

301 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

V™. 

6220 

4711 J 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

z 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 107 105 

106 

3/8 

42 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

32 IB 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1411 

5210 

339 0 10 7.10.5... 

.106 . 

3/8 .. 

.3 b . 

-101-. 

-101 . 

- - 0 - 

. X.-0-. . 

1/4 

0 • 

. -5210 

1411 

-5210 

357B 107 105 

106 

3/8 

42 

101 

Ill 

0 

X 0 

L/4 

0 

5210 

1311 

5110 

403 B 107 105 

106 

3/8 

46 

111 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4218 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

0 

X 0 

1/4 

0 

5210 

1111 

5210 

4393 107 105 

106 

3/8 

36 

101 

101 

D 

X 0 

1/4 

0 

5210 

111! 

5210 

457B 107 105 

106 

3/8 

46 

101 

111 

0 

X 0 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


' 


11/10/69 



















SKILLING, HELLS, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civil Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


11/10/69 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

10OB 
300 B 

107 105 
107 105 

240 

240 

120 

120 

50 

50 

50 

50 

0 

0 

411 

411 

520 

520 

50 

50 

50 

50 

0 

0 

0 

0 

120 

120 

50 

50 

50 

50 

0 

0 

411 

411 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


■PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

1008 107 105 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

( 6620 

3008 107 105 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0X0 

1/4 

0 

( 6620 


SEAT DETAIL 

COL 2 COL 3 


6020 

6020 


6720 \ 
6720 J 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

a 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1008 107 105 

106 

3/8 

50 

111 

111 

0X0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 107 105 

106 

3/8 

50 

ill 

111 

0 X 0 

1/4 

0 

5410 

5010 

1313 













SKILLINOrHEUE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

Tifi.i' 
COLUMN 1 


PftOJKCT 


THE WORLD TRADE CENTER 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 


1188 

107 

106 

140 

120 

45 

45 

0 


142B 

107 

106 

140 

120 

46 

46 

0 

6 

21QB 

107 

106 

140 

124 

36 

36 

0 

6 

2428 

107 

106 

140 

124 

36 

36 

0 


SPANDREL PLATE 



PANEL NUMBER 

■ FLOOR 

• T4 

FY4 

SCL 

3 

1188 107 106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

142B 107 106 

107 

3/8 

36 

301 

3 

218 B 107 106 

107 

3/8 

42 

302 

Q 

2428 107 106 

107 

3/8 

42 

302 


Structural A Civil Englntari 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE DAT “ 11/10/69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

46 

46 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

4X1 

124 

36 

36 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO" 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

-StH" 

6220 

4720 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

4721 

6220 

4721 

302 

0 

X o 

1/4 

0 

; 6220 

4731 

4712 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 


4731 

6220 











SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

'ROJtfCT “ II 

THE WORLD TRADE CENTER 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

6 

109B 

107 

106 

130 

122 

45 

45 

0 

6 

127B 

L07 

106 

130 

124 

42 

42 

0 

6 

133B 

107 

106 

130 

124 

45 

45 

0 

6 

151B 

107 

106 

130 

122 

46 

46 

0 


20SB 

107 

106 

130 

120 

36 

36 

0 

6 

227B 

107 

106 

130 

124 

36 

36 

0 

6 

233B 

107 

106 

130 

124 

36 

36 

0 


25 IB 

107 

106 

130 

120 

36 

36 

0 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

8 

1093 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

1278 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

1338 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

15 IB 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

209B 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

B 

227B 

107. 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

2338 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

251B 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 


Structural A Civil Ertglnatr* 



EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DAT! 

11/10/69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

411 

120 

36 

36 

0 

4 i 1 

120 

36 

36 

0 

411 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

* NO 

5 

• NO 6 

z 

Q 

1 

1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

302 

0 

X 0 

1/4 

° ^ 

r 6220 

4721 

6220 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 1 

6120 

4721 

6220 j 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 \ 

6220 

4721 

6120 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 \ 

6220 

4721 

6220 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

7010 

6220 

4711 

302 

0. 

X 0 

i/4 

0 

\ 6120 

4712 

6220 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

] 6220 

4712 

6120 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

) 4711 

6220 

7010 


4-B1-505 













SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

’PVOJKCT “ pi 

THE WORLD TRADE CENTER 


panel 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

318B 

107 

106 

140 

120 

42 

42 

0 

3428 

107 

106 

140 

120 

45 

45 

0 

418B 

107 

106 

140 

124 

36 

36 

0 

4428 

107 

106 

140 

L24 

36 

36 

0 


SPANDREL PLATE 


.... 

PANEL 

.. NUMBER 

FLOOR. .. 

T 4 

PY4 

SCL 

8 

318B 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

8 

3426 

107 

106 

107 

3/8 

36 

30L 

8 

4186 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

8 

4426 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 


Structural A Civil Eitglnuuri 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


11/10/69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

120 

42 

42 

0 

411 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

120 

45 

45 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR • 

. .. NO 

5 _. 

.NO 6. 

NO 7 

COL 1 

. . COL 2 .. 

COL 3 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

f 4721 

6220 

■ *- ■»««. 
4721 

301 

0 

X 0 

1/4 

0 

\ 4721 

6220 

4721 | 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

I 6220 

4731 

4712 

302 

0 

X 0 

1/4 

0 

! 4712 

4731 

6220 


4-B1-506 













SKIIUNG, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Enginaars 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLI 


exterior wall panel schedule 


DAT* 


11/10/69 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

6 

3098 

10 ? 106 

130 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

122 

42 

42 

0 

411 

6 

327B 

10 ? 106 

130 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

124 

42 

42 

0 

411 

6 

3338 

10 ? 106 

130 

124 

45 

45 

0 

4L1 

124 

45 

45 

0 

411 

124 

45 

45 

0 

411 

6 

3518 

10 ? 106 

130 

L 22 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 

122 

45 

45 

0 

411 


409 P. 

107 106 

130 

120 

36 

36 

0 

4U 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

6 

4276 

10 ? 106 

130 

124 

36 

36 

0 

4 L1 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

6 

43 3 S 

10 ? 106 

130 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 

124 

36 

36 

0 

411 


4518 

10 ? 106 

130 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 

120 

36 

36 

0 

411 







spandrel 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

"NUMBER" ' 

FLOOR 

74 

FY4 

SCL 

SCR " 

• NQ -5 


NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL ~2 

COL 3 

8 

309E 

10 ? 

106 

10 ? 

3/3 

42 

302 

302 

0 

X 

c 

1/4 

0 

6220 

4721 

6220 ) 

8 

32 78 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

) 6120 

4721 

6220 ( 

8 

3336 

107 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6220 

4721 

6120 \ 

6 

3516 

10 ? 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

t 6220 

4721 

6220 

8 

4096 

LO? 

106 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 7010 

6220 

4711 

8 

427S 

10 ? 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\ 6120 
) 6220 

4712 

6220 

8 

4338 

10 ? 

106 

107 

3/8 

42 

302 

302 

0 

X 

0 

1/4 

0 

4712 

6120 

8 

451P 

107 

106 

107 

3/8 

36 

301 

301 

0 

X 

0 

1/4 

0 

\4711 

\ 

6220 7010 J 














SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

Structural & Civil Engineers 




FROJKCT 

THE WORLD TRADE CENTER 

TITL« 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 

11/10/69 

column 

1 

COLUMN 2 

COLUMN 3 




PANEL NUM3ER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY 1 FY2 

CSU 

CSL 

200 B 107 106 

150 

120 

50 

50 

0 

411 

0 

0 

0 

0 

0 

120 

50 

50 

0 

411 

4008 107 106 

150 

120 

50 

50 

0 

411 

0 

0 

0 

0 

0 

120 

50 

50 

0 

411 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

• FY4 

SC L 

• SCR 

" NQ 5 ' ' 

•NO 6 

NO 7 • 

COL 1 

COL 2 

• -COL- 3- 

8 

2008 

107 106 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

("*6520 

6020 

6820^ 

8 

4008 

107 106 

107 

3/8 

50 

301 

301 

0 X 0 

1/4 

0 

/ 6520 

6020 

6820 j 


4-81-508 














19 -C £/?fl 



